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Us gabinetes de Londres e de Paris, em uniformidade de vistas, adoptaram resoluções 
importantes, no sentido de aconselhar moderação ao governo do Reich 














neos, vendo-se no primeiro 


cumbido por seu governo, de delicada missão, 


TD mem 


[T———-— 
""""JTOoÕo>—— 


“omdres, 30 (Richard MeMillan, 
correspondente da United Press) 
— Revestly-se, Indubltavelmento, 
da maior importancia a sessão 
exiraordinaria realizuda hoje pelo 
Gabinete Brilânnico, não. sômen- 
ta pela gravidade: jndissinilave! 
do momento, como tambem pelos 
resultados. ausptclosos' dos deba- 
tes, durante os quaes se manifes- 
tou da manelva mals positiva a 
perfeita Identidade de sentimentos 
dos membros: do governo. 


O er. Chamberlain póde orgu- 
lhar-se de tor consegildo, em cir- 
eumstançias tão delicadas, uma 


forno de sua politica exterma, que 
ma alícerça om esforços ruinndo 
ipelo sacrifício para ser mantidá, | 
E todo custo, a pre mundial, 


O embaixador britannico em Berlim foi autorizado, a apresentar 
energica nota, se o governo allemão intervir com ameaça, 


Durante uma recepção ofíerecida ao corpo diplomatico, em Berlim, 





À RAZÃO DA VISITA DO PRI- 
MEIRO MINISTRO “Á ESCOCIA 


Londres, 20 (Favas) — Se bem 
que a viagem do sr. Chamberliin 
esteja perfeitamente de necordo 
com a tradicção, que regiler a 
presença de um ministro junto ao 
Fel, no Escossla, nas clrcumatan- 
clas notunes, é sobretudo para fa- 
zer no soberino uma edposição da 
situação Intarnacionnl que o sr. 
Chamberlain vas pessoalmenta a 
Balmural. A situação dove sor 
multo gravo para que se fada uma 
oxposição ao Tel, de maneira a 
que elle possa nvallar o perigo, 

Acredita-se que, caso as coisas 
se aggravem, o sr. Chamberlain 
não ficará na Escossin sonão o 
tempo estrictumente exigido pelo 
seu Velatorio “ao sobarano, Não 
é Impossivel, entretanto, que re- 
Bgresse à Londres muito antes: de 
domingo, como Já se previu, 


O PRESIDENTE ROOSE- 
VELT INFORMADO DA 
SITUAÇÃO 


Washington, BO (U. P)— O 
presidente Roosevelt regressou de 
Hyde Park, para onde havia se- 
guido, quasi Immediatamente, ten- 
do conferenciado com o secretario 
de Estado, sr, Cordell Hull, na 
Cast Branca. 

An quo .se presume, foram re- 
cobidas ns ultimas Informações a 
respelto da situação da Europa, 

Os funecionarios do Depnria- 
mento de Estudo recusam-ke a 
predizer o resultado du crise eu- 
ropta; porém não escondem “as 
suis apprehensões sobre: ns res- 
ponsabilidades de uma guerra, 

Londres, 30 (U; P) )— A em- 
baixada americana confirmou que 
o sr, Chamberlain expoz porme- 
norizadamente ao sr, Kennedy: a 
situação da Europa Central, In- 
fórmundo-o do que a Inglaterra 
pretende fazer, 


Ao que de acredita, o embalxa- 
dor IXennedv immediatamente re- 
diglu um relatório pura envial-o 





em favor dos sudetes allemães 











os pkotographos tomaram esses dois instanta- 


o Fuehrer conversando com o embaixador britannico, sr. Neville Henderson, agora in- 


e no segundo o marechal Goering, em palestra 
com o embaixador francez, sr. François Poncet 



















. . para apresentação de uma. solu- ren asi PU) nos 
Providencias para 0 caso de guerra [ag sismiml o o | dentes Bo, 7 = Pame 
agora que siy Neville Honderson q das estransgei- 

: Lee ando ronca ne via loss pele Uniicd 

O GOVERNO DO REICH MANTÊM NAS FILEIRAS |taes devera partt” para Beritm Ega us 


tnlvez mini; 


O tenpo preciso para o Inleto 
das novas démurches em Berlim 
dependo (do desenvolvimento das 
negociações an. respeito “do pro- 
blema dos sudetes, ce de outros 
aspectos da situação, particutar- 
mente dos Indicios das) Intenções 


opintão de 
que, não obs- 
tante a exnli- 
cação oficial, 
no visita feita 
pelo embulxa- 
dor amertca- 


CLASSES QUE DEVERIAM SER LICENCIADAS 


Londres, 30 (Havas) — Telegrapham de Berlim à Agencia 
Reuter: “As classes militares cujo serviço obrigatorio de dois 
annos acabava em setembro, foram notificadas officialmente 





é no, sr, Ken- 
o R Eermúnicas depois: da convenção dv: 
Impressionante jnanimidade em | de que não serão licenciadas antes de fins de outubro”, de Nitremberg. ado nas 
Berlim, 30 (Havas) — A Agencia Havas fol informada de Pra E RSS RAD ANOOSR tmaj E tro: Chamber- 
n 1 OS Cit j ( c: / 

boa fonte que os soldados quo deviam ser licenciados a 30 de qoe é irmani que nº attitiido do | Seth P. Remedy laih, na re- 
! E s dos affirmum que nm attittide do sidencia “da 

setembro só serão licenciados em 27 de outubro. Gabinete é “uhsolutamento fir- 


O facto ;de se haver velinido, 
muasi 4 mesma hora, ao Gabinete 
francêz que reafiivmou a sua de- 
vidida. vontade. de. colinborar es- 
treltamente, como o vom fazendo, 


com o governo britannico, para o | britannicos acabam de fundear neste porto, 


apazlguamento da Elropa, vely 
tinda mais robustecer a acção do 
primeiro ministro e dao secretario 
do Worelgn Office, lord Halifax, 
vs -quass se sentem agora envaol- 
vidos de um notavel prestigio para 


Drosesuir “na obra do paci(icação | de serviço militar expira a flns de setembro tinham sido no- 


B que se dedicaram. 


Por outro lado, a visita feita no | tificados de que não seriam licenciados senão a 27 de outu- 
Chamberlain, | bro, 


primeiro. ministro 
logo após a terminação dos tru- 
balhos do Gabinete, pelo embaixa- 
dur dos Estudos Unidos nesta cu 
vital, sr, Joseph Kennedy, não | 
ticixa de ter a valiosa slgnltica- 
vio da uma prova de apolo com 
tie à grande democracia da Ame- 
alca do Norte se' golidariza com 
us democracias européias no esfor- 
co de salvar o mundo da catastru- 
pho Innominavel de uma guerra. 

As noticias procedentes de Ber- 
lim e Praga, outrosim, trazem os 
Íudicios mais positivos do espiri- 
to de conciliação que começou a 
suracterizar a politica do sr. Ji- 
4lyr em relação no caso da Theco- 
Elovaquia, não sendo un equivoco 
u deducção de que o “fuchirorp! 
“omprehendeu, afinal, que o mos 
mento exige moderação a prudon- 
bit, e quo a melhor solução para 


“ig sous ideses é alnda o ajuste 
pacífico da eltunção. 
A tendencia geral, agora, no. 


f&venario político europeu, € fran- 
ciumento favornvel 4 manutenção 
sin paz. 


à reunião do Gabinete teve Iyl- 
clo &s 11 horas da manhã na ye- 
pitencia do primeiro ministro, om 
Juwning Street, numero 10. 

à lista official de entrada no- 
ktisou o comparecimento dos se- 
Euintes ministros: er.  Novilo 
chamberlain; sl John =, | 
eliancelter do Jrario; lord Mag | 


| 
Jiam, presidente da Camiri dos 
J'ares; 


sir Samuel Ioare, secru 
turlo do Intertor; lord Halifas 
cundo de la Warr, lord do lo 
privado; Malcolm MacDonald, so- 
«retario das Colonlas; sit Thomas 
Inskip, ministro da Defesnp Al-| 
Jied Duff Cooper, primeiro Jud 
«da Almirantado; Lesila Hore-Be- 
lisha, secretario da (Guerra; “ir 
Xingsley Wood, secretario do Ar; 
tenente-coronel Jobn Colviliv, 
eretario pira q Escocla; Oliver 
Stanley, ministro do Commercio; 
William Morrison, secretario da) 
Agricultura; conde Stanhope, se- 
cretario da Bdicação; Walter El- 








&0- 
| 


Jiot, ministro du Sumo; Ernest 
Brown, ministro do Trabalho; e 
conde Wintorton, chanceler do 





tucado de Lancaster, 
Além dos ministros citados, to- 
mou parte mi veunião o cmui-! 


Wi enho aq ubra de pacificação, 


Downing Street, logo apás a re- 
união do gabinete, & considerada 
como um gesto expressivo que 
tende a estreitar n união das de- 
mocracias européns, nas difliceis 
conjunturas actuaes, 

o: 


me”, estando determinado até a 
fazer mis energicas ropresentas 
qões no sr. Hitlor, se [Or' neceg- 
sario, 


Os clreulos habitunimente bem 
informados julgam que a Ingla- 
terra não pretende revolar agora 
as medidas que tomará de accgr- 
do com o desenrolar dos aconte- 
vimentos, afim de não indicar 
prematuramente a extensão das 
providoncias que o Gablnete au- 
torizon, . 

Segundo os mesmos clrculos, o 
governo considera que eesa reser- 
va terá uma reacção decisiva na 
Alemanha. 

Intrementes, sabe-se que está 
seo emprestada w malor impor- 
tancia 4 notlcia de que o gover- 
no britannico cstá considerando 
a conventencia de sondar o go- 
verno do Varsovia e de outras ca- 
pilaes, relativamente 4 hypothese 
de uma guerra, 

Tem-se como de grande stgnlti- 
cação essa Iniciativa, porquanto, 
até agora, a Inglaterra concentrou 
as sins actividades: diplomatleas, 














LANÇA-MINAS INGLEZES NA DINAMARCA 


Copenhaguen, 30 (Havas) — Quatro navios lança-minas 








UM ESCLARECIMENTO SOBRE O NÃO LICENCIAMENTO 


Senhora, para limpeza 
dos ambientes 


Berlim, 30 (U. P,) — Alludindo ás Informações propala- 
das no estrangeiro, segundo as quaes os soldados cujo tempo 
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um porta voz' do Ministerio da Propaganda declarou of- 
ficiaimente à “United Press": '“Os conscriptos que comple- 
tam o segundo anno de serviço no outomno serão licenciados, 
tal corno aconteceu no anno passado, Não houve nenhuma 
nova ordem a esse respeito, As classes em questão serão li- 
cenciadas em outubro, como usualmente, em differentes da 
tas e em differentes partes do Reich, As novas classes entra- 
rão em serviço 'a 1 de novembro. 


Wilhelmstrasse secretamenta a no 
momento aopportuno, 


Comtudo o que se deprehendo 
de fórma nitida da reunião reall- 
zada esta manhã em Downing 
Street é n franqueza absoluta da 
attitude britannica para com a 
França e a firme: determinação 
da, Grã-Bretanha de accelerar a 
preparação das suas medidas de- 
fenslvas e de tomar as precatições 
necessarias para o caso em que 
fracassem todos os esforços de 


A PROHIBIÇÃO DAS VISITAS A' ITALIA ESTENDIDAS 


A! TUNISIA no crise actual, em Paris e Pra- conciliação e a Grã-Bretanha se 
En, de um lado, 'e Berlim, del veja obrigada a fazer faca às 
= outro, uas responesabilidades. 
U. P.) — As s do E ris ; 
Tunis, 30 (U, P,) As medidas do governo francez pro Um Minquerlto diplomático (em 





hibindo aos turistas nacionaes as visitas à Italia, em repre- 
salia às medidas de ordem similar tomadas por este ultimo 
palz em relação aos seus naturaes, tornaram-se extensivas 4 
Tunísia, As autoridades do protectorado, consequentemente, 
ordenaram a maior severidade a respeito dos passaportes para 
a Iulia, devendo elles ser concedidos unicamente nos casos 
de extrema urgencia, de accordo com os motivos previstos. 


outras capitães contribulria para 
defhtlyt a posição. dos governos 
consultados, podendo-se avaliar 
nunt panorama mais gmpnio o que 
pensam as: domuls: potencias a 
respelto dn prosente situação, 

Na opinião de alguns: obsorva- 
dores, um Inquerito em Varsovia 
poderia uisar embaraços ao go- 
verno polonez que, embora ten- 
dendo sensivelmente para a Alle- 
manha, apreciz em alto grão a 
amizado britannica e não deseja 
renunciar & sun formal alliança 
militar com a França, 


Além disso, a Polonia tambem 
exlgo concessões da Tehecoslova- 
quia para a sua minoria da Mo- 
ravia, chegando. mesmo os poljo- 
nezes extremistas a sonhar com 
a separação daquella região, 

A Rumania e a Yugoslavia 44 
deram a entender que, so consul- 
tadas, responderão 4 Inglaterra 
com a reafiirmação de que só se 


FORTIFICAÇÕES NA FRONTEIRA DO LUXEMBURGO Paris, 30 (Por Meyer &. Han- 


dler, correspondente: da United 
Presa) — Por occastão do Conse- 
lho de: Ministros reatizado: hoje 
fol annunciado que o titular das 
Relações Exteriores, sr, Georken 
Bonnet, tinha enviado Instrucções 
especiucs aos agentes diplomati- 
cos da França nas principaes ca- 
pitaes da Europa. 

Segundo uma nota fornecida & 
Imprensa os: ministros  appruva- 
ram tambem a “definição precisa 


Luxemburgo, 30 (Hayas) — O exercito allemão effectuou 
durante alguns dias manobras ne fronteira da Allemanha 
cêm o Luxemburgo, perto de Wasserhillg e Grevenmacher. 
Foram construidas importantes fortificações nessa região, 








truqulos, para que possam levar Paris tornam claro estar o gover- 
no frances convencido de que é 
mais prudente continuar" a poll- 


tica de completa alliança com a 


Na exposição que fez, lord Ha- 
Jus veferiicse As novas) conces- 


“jus Go guverno telteco no caso | Inglnterra. compromottem a nuxiliar a 'Tche- | da politica. francezar formulada 
uso sudotos, declarando que, nã) Tntremontes, sabe-se: que lord | coslovaquia no caso de ser a mes- | Delo chefe do Qual d'Orsay. - 
opinião britannica, isso” fornecia) pralitax recebei agora o summa-|ma atacada pela Hungria, O communicado do Conselho não 


um, base razoavel para se che- 
ear À uma solução ontre-as exi- 
nencins do sr. Henlein por uma 
plena autonomia e o novo esta- 


deixa duvida de que essa detini- 
ção da política franceza algnifica 
que o governo chegou a uma con- 
clisão a respeito de sua altitude 


Na pratica, entretanto, o rel 
Carol tem accentuado a forte 
sympathin do Rumania pela Tche- 
coslovaquia, o mesmo acontecen- 


rio das novas propostas do gover- 
no tcheco aos sudetes allemães, as 
qunes os clreulos offlcines consi- 
deram como de molde À encorajar 


tuto dus nactonalidades. an negociações a serem reinicia- | do com a Yugoslavia, embora em | futira em relação no conflicto 
Ei titular do Foreign Office rol- | gas, grão menor, Pena e a que as novas 
terou a nffirmação de que a po- ' * nstrucções enviadas aos agentes 
ditica Initinnnica so basola no de- Eos Ro esa E À INGLATERRA APOIARA! |diplomaticos francezes baselam- 
sejo ie tinitar a Interterencia ex Nevilia' Henderson regressará a A FRANÇA sa na definitiva política adoptada 
termr, contentando-se em propor- Berlim, sendo portador de Impor- pelo gabinete, E 
elómar ás aluna partes a opportus |, MonsnRon: parao ar; Hitlcr,| Londres, 30 (De Plerre Maillaud | Os directores do Qual d'Orsay 


nidade decresolver o ltigio com o 
muxtiio de Jord Runciman. 

Og circulos bem informados 
não tém como certo que o gaver- 


negaram-se a fornecer qualquer 
informação sobre a natureza das 
Instrucções transmittidas 4s em- 
baixadas e legações francezas. 


— Agencia Havas) — Informa- 
ções de fonte autorizada assegu- 
rm que nn reunião desta manhã 
do: gabinete britannico ficou re- 


na qual a Inglaterra dirige um 
appelio & Allemanha para que co- 
opero com boa vontada na golu- 
cão do caso da 'Fchecoslovaquia. 


E é Diz-se porém em circulos ustal- 

xador britamnico cen Berlim, sirino Ingloz envie uma nota formal eo .|solvido por unanimidade que a 

Nevilla Ienderson, tan aro Witler; parecendo mat aço rea Radem so dará os Gra-Bretanha apolará a França | mente bem informados que o mi- 
Dando tnlolo nos trabalhos, o !jnovavel que, de regresso a Ber- | tender clarimente ao sr. censo esto paiz tenha de acudir | nistro das Relações Exteriores or- 


Htular do Porelgn Office fez aos 
seus collegas Uma expos 3 PDF=- 
menorizada da eliuação  interna- 











elonul, dando conta das démiiroles 
realizadas e seus resultados post- 
tivos ou negativos. 


Lord Halifax não procurou es- 






eondor a gravidade da situação, 
antes a manifesto do modo mais 
clnvo pira quo os membros do Ga- 
binote pudessom por sl mesmos 
avallur as circumstúncis actuaes, 

Os debates orlentaram-se, dos- 
de Jogo, pelo rumo do decidido 
apolo no governo. Todos os mi- 
nistros usaram da palavra para 


manifestar a sta solidariedade no 
chefe do Gabinete, declarando 
concordar com us medidas Já to- 
miudas e com os planos da poll- 
tiom que o guverno deverá seguir 
nas relações externas, 

Ao sr. Novillo'Chamberlain e a 
lord Halifax fof concedida plena 
Nberdado do neção, dentro dos ru- 
Hios politicos a diplomaticos já 






que uma guerra contra a '“Tcheco- 
slovaquia poderia envolver a In- 
Elnterra, Ao que consta, o sr. 
Hitlcor receberá o embaixador 
Henderson antes da convenção de 
Nuremberg. 


Noticla-se que o er. Henlein 
teria recebido uma informação 
authentica, segundo a qual a Ita- 
la se recusará a combater con- 
tra as potencias oecidontnes por 


lim, o sr, Henderson ponha o 
“Euehrer” ao corrente das reso- 
luções do Gabinete hritannico. 

O sr. Nevillo Chamberlain e 
lord Halifax voltaram a confe- 
rencihar, &s 5 horas da tarde, em 
Downing Strect, afim de dar fór- 
ma definitiva às decisões appro- 
vadas pelo Gabinete, Ficou tam- 
bem resolvido que não será con- 
vocada outra reunião dos mints- 


denou aos agentes diplomaticos 
francezes que communiquem amis- 
tosamente &s potencias, particujar= 
mento áquellas que se mostraram 
Indecisas a respelto de suas Incll- 
nações como a Polonia, a Rumanta 
e & Yugoslavia que a França 
mantém os compromissos de hon- 
ra que assumira em relação 4 Tche- 
conslovaquia, embora dê todo seu 
apolo à Grã-Bretanha em seus es- 


em defesa da Techecoslovaquia, 
Sube-se egualmente que o primel- 
ro ministro e o titular do Foreign 
Office receberam carta branca do 
todos os membros do gabinete 
para empregar os meios que jul- 
garem mais convententes para le- 
var a resolução do governo ao 
conhecimento do Reich, | contt- 
nuando entretanto a política de 
conciliação entre o governo de 





tros, os quacs, entretanto, deve- | causa das allegações dos sudetes. | Proga e a minoria dos sudetes. forços tendentes a resolver por 
rão ficar de sobreaviso para| A visita que o deputado sudo-| sabe-so que por emquanto a | meios pacificos o problema da 


qualquer chamada de emergen-|to, Ernst Kundt, deverá fazer | Grã-Bretanha procurará evitar | minoria allemã daquells paiz. 


ein. hoje ao presidente Boncs, em Pra- |guilquer declaração publica ou Aftirma-se que o sr. Bonnet 
Ao que se noticia, o Gabinete |ga, fortalece a opinião de que o qualquer passo junto ao governo pediu aos representantes diploma- 
resolveu tambem emprehender sr, Henlcin se acha disposto a do Berlim que puder crear para 


ticos da França que solicitem dos 
governos junto aos quaes estão 
acreditados uma declaração pre- 
cisa sobre a attitude que adopta- 
riám em caso do aggressão À 
Tebecoslovaquia por parte da Al- 
lemanha, 


preparativos navaos, cuja nature- 
za será conservada em elgllio rl- 
goroso, devendo culminar com as 
manobras da esquadra no proxl- 
mo mez. 


Enhe-so alnda que o sr. Cham- 


entrar em negociações com o go- 
verno tcheco sobre a base das 
novas propostas, o que contribue 
de modo sensivel para o declínio 
dn crise da Europa central. 


Provisoriamente, pelo menos, O 


q Alemanha uma questão de 
prestigio, questão que impediria 
no Relch reconsiderar a sua attl- 
tude oem fáce do problema dos 
audetes. B' provavel portanto que 
as adverterncias extremamente 


bertuln e Jord Halifax assegura-|sr. Henlein desistiu da preten-| precisas que serão feitas a Ber- , 
ram aos seus collegas que asjção do enviar um ultimatum ao|lim acerca da attitude da Grã-| Declara-se em circulos dei se 
ultimas noticias procedentes del guverno tcheco, fixando o prezo Bretanha pejam communicadas é formados que a decisão do governo. 





A Italia deseja ver o problema resolvido pacificamente 





Os circulos fascistas acreditam que o sr. Henderson conseguirá alliviar os nervos 
abaladissimos da Europa SE 





Roma NM (Por Go. Stewart 
Brown, dorraspondente da United 
Press) — Ay noticias aqui chegi- 
doa de nue o Gabinate de Lon- 
dres resolvera dar instrucoões no 
sr. Henderson pira qua este fl- 
zessa mails uma demarehe amiga- 
vel junto ao governo do Berlim 
sobre 0 problema  toheco, foram 
recebidas sem. commentarios por 
parte dos elretlos níficiaos. Ag 
personalidades fuscistas, entretan- 
to, alimentam particularmente a 
esperança do que'a missão de quo 
o &r Henderson fol investido con- 
siga nllvinr os hervos abrindis- 
simos da Europa. Feses circulos 
não pólem demonstrarem publi- 
co grande enthusinsmo pel Inl- 
clutiva de Londros, com receio de 
melindrary mo Alemanha, mas no 
intimo, descinm ardontemente vêr 
o probloma dos sudelos resolvido 
nasificamenta Conta-se que os 
Jurnaes de amanhã manitestarão 
mw oninião de que a Iiglaterra de- 
verin dedicar maior attonção 4s 
tentativas de persundiy o gover- 
no de Prog assumir attitudes 
nais conciliatorias, E” significa- 
tivo o facto da Imprensa Ifalla- 
mu estar evitando cuidadosamente 
(qualquer commentnrio que: possa 
tornar a-situação européa por de- 
niis alarmante, mas os diploma- 
tas fascistns não conseguem de- 
cultar a ansiedade de que se 
acham: possuldos, Aos habitantes 
dm Rama não passou desaperce- 
bido cfacto das luzes do Pulncio 
Chigei, sóde do Ministerio das Re- 
lações Exteriores, se manterem 
nocesas, de algum tempo para cá, 











Definição precisa da politica externa franceza . 
As instrucções especiaes enviadas aos agentes diplomaticos da França 








até altas horas da nolis: O sr, 
Dino  Grandi,, embaixador em 
Londres, deixo o sz posto e en- 
tontre-sa desde hontem nesta ci- 
Cade, emquanto que o sr. Phillips, 
enbaixudor dos Estados Unidos, 
adioy “sine die" a sua viagem nos 
Estados: Unidos, que estiva mar- 
cada para quinta-feira, pelo tran- 
satlantico “Rox! 


Os representantes diplomaticos 
dos paizes da Buropa Central pre- 
vem um fim de semana “anormal- 
mente aturefado”, n não ser que 
algum acontecimento imprevisto 
venha pôr rapidamente um termo 
á contróversia. tcheço-aliemã. 


As  nolleias circulantes: nos 
melos diplomaticos de que a Hun- 
Eva tenclonnva realisar as ma- 
Hobras à lerem Inicio a dez de se- 
tombro no lorigo da fronteira com 
1 Tehecoslovaquia, nas immedin- 
ções de Bratislava, suscitou Inten- 
sos commentarios, em virtudo da 
Negação: dessas noticias com a re- 
vento visita do Regente Horthy a 
Berlim. Os peritos: militares In- 
formam que o trecho da fronteira 
tcheca. continante com n antiga : 

Austria jião se acha tão fortemen- Hitler e Mussolini quando se encontraram pela primeira vez em Veneza 


ie defendida atiunto os demais 6 | ga Grã Bretanha, visitou o condo | respeito da situação hespanhola, AG CONSTRUCÇÕES NAVAES 


a ar antes Clano, ministro de Estrangeiros: | pondo-o egualmento a par das de- 
ea y d - Acredita-se que sir Noe] Char- | cisges, hoje tomadas palio galsimete 
seria set uma das entradas das | ja conversou com o ministro a | brilannico. NORTE-AMERICANAS 
Os Estados Unidos terão uma 
frota capaz de defendel-os 


tropas invasoras, com as manobras 
O DUCE FALARA HOJE 
contra qualquer ataque 


fo exercito hungaros formando q 
flanco direito de protecção, 

Os: clroulos: políticos acreditam 
que esto assumpto, bom como os 

ROMA, 30 (U. P;) —. Informa-se que o Washington, 30 (U, PP) — No 

PRE) Cam fo e i+uúmero commemorativo do Ta” 

Sr, Mussolini pronunciara Importante discur- [Enniversarto da revista WArmY 

so sobre o Imperio, amanha, ás 9 horas, por ando Navy Journal! o almiranta 

occasião da collocação da pedra angular do 


fine se relacionam com a situnção 
européa, formarão um dos Itens 
Witlium' D. Leahs, chefe do De- 
partamento de Operações Navaes 
Nono Ministerio da Africa Italiana, na Ave- 
nida Imperial. 





























O ENCARREGADO DE NEGO- 
CIOS BRITÂNNICOS VISITA 


da ordem da dia da reuntão do ml- 
Ceclara que uma vez completo | 
O CONDE CIANO 


nisterio, que, de hn muito está 

marcada para o dia primeiro de 
programnia de construcções na- 
vaes, os Estados | Unidos terão 


setembro, 

nus frota capaz de defender o 
pais contm o ataque de qualquer 
potencia estrangeira e que ESDpE- 
12 quo essa capacidade de repulsa 
it qualquer possivel aggréssião 
contra os Estados Unidos: con- 
tribua mun manutenção da paz 
na America, 







Roma, 30 (OU, P.) — Sir Noel 
Charles, oncarregado de negocios 









Escrevo o almitantae Leahy: 
“Quando estiver concluido o 
getual progtamma de constru- 


vcões navaes, os Estados Unidos 
terão, pela primeira vez na sum 
historia, uma frota homogenea, 
bem equillhrada e com um equi- 
pamento moderno em materiz da 
miúchinas e do armamento; A 
incu ver ossa esquadra seriz mina 
protecção sufficionte pari. a Ame- 
rica contra aleum ataque Je- 
vado a effeito por forças naxnes 
que se uchem cent vias do consti- 


tnesperada visita de Inapecção do 
chanceller Hitler às fortificações 
allemas acompanhado deolto ge: 
heiães, opinando que h viagem do 
chefe do governo alemão nas 
actunes elreunstanciis niig cona- 
Utya um gesto político, 


O jornal “Le Temps rofevindo- | Lulção ai quo estejam presento= 
se em sua edição dest tudo n | ento projectadas por qualquer 
suggestão no sentido da: Ingla-| potencia, estrangelrma: tripulnda. 


por homens corajosos, bem tre- 
viados e lenes, representaria q 
muior soguranço que o nosso paiz 
Wiscussões de hontem em Londres | nóe tor Espero que, desencos 
eba reunião do gublneteo landri- | uajando ac neegressão, conseguires 
no renlizadn hoje. O mesmo orgão | lnos manter a paz na America.” 


terra cenviar uma nota fo Aliem- 
nha diz que ess idea apparecia 
como une forte possibilidade nim 


da Imprensa franvezr nocrogenn- Declárou sind o almirante 
tas “A nota serin uma exposta do | Leal: que talvezinpenas com a, 
alvertenci e um convite Indive- [excepção da guvrra Nispanoame- 
cto de secordo com a uttinia par | ticanão todiis as demais “guerras 
te do distyrso de Sir Jolit Slinon tm, histovk dos Estirios Unidos so 
em que fria n nocessidado do | verificam em épocas em que o 


que- todos nuxilient a gestão de | Diis no possulm uma frota  con- 


Lord Runciman, ao envez de cre- at 

nt=lhe dificuldades: quo impeçam “Nos tempos: dna navios de 
o suCtesso de seus esforços viaan- imadoira, a deficiencia da armada 
don conclusão de um convento | Dodi ger supprida-de um momen- 
Justo e entisfatorio pata todos as | to para autro, com a constra= 
partes interessadas, Treferinda-so | ção das sinidados que faltavam. 
f Importância da reunião do gas | NO caso da pierra mundial, o tu 





O sr, Corbin, embaixador da França em Londres 


francez constitua uma simples tacava a importancia da reunião | pico brtannico o jornal roferído | Caso fez quo os nossos) alila- 
precaução esperando obter ele- | do gabinete britannico e Insinuáva | observir que qu membros do | os pudossem, rvetlipindo az ghas 
mentos que lhe permittam' prepa- | a attitude que o ministerio ingicz ministerio forum chamados a pres- | fealus, exercer o controlo dos mu- 
rar o terreno para,a execução de | provavelmente adoptaria, siúdnmento para um oncontro ha | Peso nte quo, mediante crormes 


ulteriores disposições. Nos mes- 
mos círculos não se accelta a ver 
são da Imprensa allemã que atftr- 
ma ter resolvido a França em 
caso de conflicto tcheco-allemão 
mobliisar suas tropas atrás da ll- 
nha Maginot sem tomar parte 
activa na juta, 

Nos:circulos officines observa-se 
accentuado optimismo ainda hoje 
em vista das noticias que circula- 
rum nos melos internacionaes, se- 
gundo as quaes o mediador britan- 
nico Lord Runciman julgava que 
existiam probabilidades de solu- 
ção pacífica do problema dos su- 
tetos. Nesses circulos não são en- 
dossadas as opiniões alarmantes 
sustentadas em outros meios. Des- 
empenhando seu papel de associa- 
do da Entente Cordiale, a França 
continua a frisar que dos aconte- 
cimentos de Londres dependerá a 
attitude do governo francez. em- 


quanto à imprensa da Paris des. 


Explica-se que a Krança não 
tem necessidnde de desempenhar 
um papel activo no littígio por- 
que ewuy ponto de. vista desde q 
principio do conflicto “sempre f6- 
ra completamente claro, As re- 
ticencias observadas nos cireulos 
ofíiciaes francezes claro, As re- 
ticencias observadas nos cireulos 
officines francezes explicam-se 
pelo facto de estar a França di- 
rectamente envolvida no problema 
tcheque, o que lhe permitte por 
em actividade seus agentes diplo- 
maticos, sem provocar uma rea- 
cção violenta por parte da Alle- 
manha, emquanto a Inglaterra 
não tendo nenhum compromisso 
legal com o governo de Praga es- 
tá em condições ideaes para tomar 


A iniciativa das negociações amis- 
tosas. 
A Imprensa franceza commen- 


tou muito desfavoravelmente a 


Hespezas, estivesspmos com 
frúta ent condições, 

Hoje em dia, faliame-nos navios 
do combate e navios  auxilinres 
modernos, entretanto temos a fes 
Leldade do nosso povo, por ine 
termedio do Congresso, tor sabe 
inento consentido no auzmento do 
nosso poder naval, destinando as 
quantias necessarias ao Ínicio da 
constituição de uma urmadi & 
altura da nossa defesa nacional 
e em relação com os programihas 
inavaes das nuções estrangeiras, 
Washington, 40 (To. TH) — O 


alguns annos tambem durante o uma 
verão em uma qceashão tão critl- 
cx como a actual, quando em 1935 
n Tata atacon a Abyssinia, Lem- 
bra que no enno seguinto houvo 
outra convocação do gablneto em 
consequencia da guorra-clvil hrs- 
panhola, seguindo outro Conselho 
extraordinario tambem durante os 
mezes do verão em 1997 quando 
irrompeu a guerra slno-faponeza. 
Nessa occaslão fol inmbem ais- 
cutido o problema da pirataria no 
Mediterranco. Frisa o articulista 
que as reuniões do gabinete hrl- almirante Jehay, depois de ter 
tannico sempre coincidem com a [conferenciado com a presidenta 
jAnício das hostilidades em qual- Roosevelt, declarou aque era ne- 
quer parte do mundo. cessario augmentar o orçamento 

Acredita-se nos cireulos france. |núval parw o proximo uno na 
res quo a proxima phase do pro- | importancia do duzentos milhões 
blema depende da -altitudo do sr. 


do dollares, sobretudo porque q 
Henlein, de elle concordar ou não [E das construcções Lorniva- 





SContinúa na 7.º pag.) 4Continia na 7,º pag.) 
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CONHAN 


— 


mirante Saldanha, que tantas up 
brúsileiros, C hoje felizmente 
uma pagina voltiuda, 

O gurboso veleiro realizava 
uma viagem de instrucção, ou so- 
ja uma vingem de preparo tos 
cadetes nuvaes para a durmovida 
sobreio mar, Percorrendo agias 
estrangeiras, visitando portas ca- 
trungeiros, entrando sim joven 
turia de futuros ofiicinis en 
contteto com povos estrangeiros, 
o almirante Saldanho era un 
pedaço da Brasil qu esteira de 
seus destinos: As lições da tes 
clinica naval, que elle oticrecht, 
completavantese com as lições do 
mundo, crexudo no espirito dos 


“anocos a idea não só da grandes 


zada patrii, mas tambem da gra- 


“ve responsabilidade” que tomam 


os servidores de sua defesa. 
Quiz a fatalidade que umm qu- 
tra lição aprendessem os cadetes, 
e esta veilt com o enculhe, isto É 
com o accidente, com a prova- 
são w que em tudo os homens'de- 
vem estar sujuitos, quando en- 
tram a comprchender o sentido 


“de sua existençii. 


Assim, quando encaliu o di. 
mirante Saldans, um professor 
ce coragem, abnegação É sacri- 
ficio ergueu-su dentro da amira- 
da da torre de commando, na in- 
certeza do epilogo a que o leva- 
ria o drama do salvamento, Esse 
professor cra o capitão do bar- 
co, ligando-se, pela honra mili- 
tar, à sorte ainda varia de seu 
múvio. As diligencias que poz 
em pratica, a serenidade em face 
da desgraça, a intima decisão de 
FHão sobreviver à curcassa oscil- 


lúnte, que os vantos cas ondas 
he disputavam, em rajadas de 
“extermínio, tudo isso era a flani- 


mula da Marinha de guerra do 
Brasil, aberta sob nm céo estra- 
nho; A fadiga das vigilias, ag- 
gravida pelo sentimento impere- 
vivel do medonho devera cum- 


o peir, ensinava sguma coisa de 


jROVO dos aspiru es embarcados 
-— alguma coisa que não estava 
no plano fornial da viagem, e era 


“comtudo mais do que o plano, 


pois era a estructura do caracter 
do marinheiro, , 

Aquelle capitio angustiado fô- 
ra tambem cadete'em seu tempo. 
Contemplara muitas vezes a ver- 
ga alta amainada, mas della não 
tirara imagen para ses officio 
de marujo, tanto vil, sentiu € 
comprehencden que-o mar exige 
temperamentos couraçados, on- 
cleo perigo bala e récue. 

Um capitão que encalha não 
É necessariamente: tum capitão 
perdido, mas são por tal manei- 
ra numerosos os motivos de sts- 
peita inherêntes ao encalhe que 





O encalhe do navio-gscola ul 
probensões Incuti na alma dos 


lhe enhe superal-os pola energia 
e pelo sacriticio, Nilo valem os 
officiacs instruídos, com a per- 
feita selencia de sua carreira, se 
nos momentos delicados deixa 
te oficrecer o exemplo que o ca- 
pitão do lyirante Saldanta deu 
no encalhe de-seu navio, 

Ha tres senanas, commentan- 
Jo nestas colimnas o facto, opi- 
nei que encalhar é proprio dos 
pavepguntes. O banco de urctia ou 
4 ponta de rochedo onde q qui- 
lha de qm birco monta não se 
apresenta a olho nú: espera trai- 
qoeiramente o navio, Avançando 
este à niercé dos elementos, não 
raro, prevenido embora contra o 
cueulhe, O naveganto é tangido 
para elle, 

Fossent quaes fossem qu cat 
sos do accidente acontecido com 


o mirante Saldanha, a verdade) genero aque mo gruciosa leitura 


é que não houve nenhuma con- 
fusão a bordo, O accidente atre- 
clara O navio, mas não O animo 
de seu capitão nem dos homens 
que o guarneciam, O bom na- 
rinheiro, acerescentavya ct, não é 
exclusivamente aquelle que leva 
a embarcação ao porto, mas o 
que se liga ao destino da embar- 
Cavão, 

Foi pena que o Almirante Sal- 
danha encalhasse; porém no en- 
calhe, mais do que durante a na- 
vegação, os marujos brasileiros 
tinham-se demonstrado dignos da 
marinharia, Lra o que servia 
para o Brasil — era o que, afi- 
nal, pondo de parte os prejuizos 
cle orden material, nos dava 
O conforto moral de possuir os 
marinheiros que possuimos, 

Não foi errada essa confian- 
ça. Depois de grandes penas e 
trabalhos, o navio volveu a flu- 
ctuar.. Recebe para isso, é cla- 
ro, atxilios que lhe vieram de 
longe. Nenhum aixilio, entre- 
tanto, lhe haveria servido sema 
energia do capitão no encalhe 'e 
em todo o curso das operações 
de salvamento, Só os juizes mi- 
litares poderão apreciar o grão 
de sita responsabilidade. Basta- 
hos comtido, a nós outros, q 
modo como elle agiu para reco- 
phecer a extensão. de seit dever 
Icalmente: cumprido. 

Lis porque lhe-seria devida n 
compensação, parece, de trazer 
no Rio, por seus proprios meios, 
O barco restituído à Marinha de 
Elerra do paiz, depois de con- 
eluidas no proprio porto onde se 
encontra as reparações finaes de 
que necessita. “A perinissão que 
lhe concedessem neste sentido us 
autoridades superiores seria um 
exempio, em correspondencia 
com o que elle soube ofrerecer 
aos cadetes em seu posto a um 
tempo de commando e sacrificio. 


Costa REGO 


E" ———————————— 


CONTRA A MÃO 
O Telegrapho Nacional 


Hontem de manhã 
tasa um telegramma. 





recebl em 
com ende- 


-«Seço trocado. Ache! q facto frre- 


gular, e fu! por Isso immediata- 


“mente 4 repartição da praça 15 
saber do meu amigo dr, Edgard 


Teixeira, como succedera; ta! coisa. 

— Meu caro dr. Edgard! O 
telegramma quo o vr. aqui tem 
deanto dos zeus olhos trozla o 
endereço errndo, q todavia me fof 


“eUntreguo uma hora depols de ox- 


pedido em Copacabanu, E! grave, 
— Mas qual a gravidado que o 
gonhor vê em tal occorrencla? — 


“indagou do mimo dr, Edgard Tel- 


xolra, algo assombrado e pensan- 
do que cu endoldocera de todo, 

— A gravidade quo velo em tal 
becorrencia, mou caro senhor, é 
tuo a entrega regular desse te- 
legramma Irregiular desmorons 
por inteiro o Juízo que eu havia 
luboriosamente architectndo sobra 
E Inetflolencia-e-imprestabllidade 
go Telegrapho Nacional. 

O dr. Edgard Telxolra riu, 
Conversâmos cobre colsas varias, 
E dah! à pouco, havendo-lhs eu 
declarado que não tinha colsa al- 
guma a fazer no momento, elle 
me levou a correr na dependen- 
tias do Telegrapho, 

Vocês não calculam: como na- 
quelia casa se trabalha, Todas as 
companhias estrangeiras aqui es- 
tubelecidas expedem por mez mo- 


nos telograminas do- que nH we 


expedo por dia! Felizmente, assog 
moços contam agora com o braço 
do capitão Faria Lomos, que ex. 
tingulu da vez 0 regimen Inteito 
do pistolão e politicagen all rel- 
rante desdo 15 de novembro de 
89 até no dia 10 de novembro ul- 
timo, e se bato como um leão para 
que o serviço postal-e telograph!- 
co brasileiro possa algum din 
compirar-so ao dy Argentina ou 
do Chile. 


Antes do mals nada, elle precl- 
saria (como o divector da Central 
o de todas as repartições induz 
trises do governo) de puderes min 
plos afim de decir cummarias 
mento certns questões, NVclan, 
agora csso casu das malnge mil 
importa- 
das pelo consul di Dinumitroa. 
Não deveria o capitão Parin Le- 
nos despedir logo, sem papelada, 
o autor confesso do roubos Claro 
tjue eim, Mas nio púde, — mote 
entro nós os chefes de reparti- 
ções publicas inductriaes não têm 


poderes divorsous dos dlrecturoo du 


Jegraphista, my craxciro ou um 
Lsachinista de trémi. 

— Ot, meu ato Gondln, toda 
t. gente subo q jo o morro serviço 


telegraphico & oyrivol! 

— Quem lho isso Jeso, se, 
Drumond Pedro ra? 

— [Eu sd, 

-— Não sab nda, Ainda hon- 
fem vi ou seteccampeas do extro- 
que morto do dieil cecebldos ui 
gua Contra) cm vs minutõe. Hode, 

50 Tessrmpha Nodogul commy- 
Hica-sa direcimmonto com o Pará, 
iRecir E) Porto Alegre, 


Foi designado pelo juiz 
da Terceira Vara dos 
Feitos da Fazenda 
Publica 


O julz da 3º Vara dos Feitos da 
Fazenda Publica, por portaria, 
designou Anyelo Cardoso Machna- 
do, para zelar pela boe ordem o 
disciplina da sala de audiencias 
das tres voras da Fazenda Pu- 
bilca. 
CEM 


Breve 0 tarã com Fortaleza. O 
serviço da repartição é optimo, 


Tão bom como oq estrangeiro, Nón 





| 


é que somos pedantes, cuetinos, 
derrotistas, e achamos por lrso 
que tudo o que é nosso não presta 
e tudo o quo € dos outros É tfor- 
midavel, 

— Mas essa furto das quinza 
mil libras? 


—- Tm accidente lamentavel, 
meu caro Juarez, que succede er 
todos os paizes do mundo, o so. 
bretudo nos mais civilizados, onde 
o lomem quo trabalha para o 
govorno recoba salarios decentes. 
Aqui, (ha nos Correios e 'Tolo- 
gruphos Innumeros casos) os or- 
denados são, por vezeu, de Lessen- 
ta, setenta “e oltentá mil réis por 
mes, 


Que & que vovês fariam, seus 
marmelladas do Palace Hotel e do 
Jockey-Club, se recebessem por 
mez sessonta bagos sómente? Ba- 
tiam curteiras, Pols esses humll- 
des funcetonarios são mais hones- 
toy do que vocês, Anno passado 
transitaram pelos nossos Corvelon 
Importuncias ny total de selecen- 
tos e cincoentua mil contos, e Hoy- 
va prejuizos no valor de dezoito 
contos apenas, 


O Telegrapho Nacional, cabo- 
clos, é uma victima, Exploram-no 
todos, até mesmo as demais yo- 
partições publicas, — que utilizam 
fe graca os seus servigos (ainda, 
não está em vigor 2 nova lei tas 
vifaria) mandando lvyroe Intejrou 
Us endereços para elle transmitir 
fulnhentos, selacentos, setecentos 
telegramas, com recados iulotas 
que poderiam multo bem ir por 
envia qu até não Ir de modo ne- 
Biume O se, Gotullo Vargas Sá 
cetn ma par desse abiso, a vao 
cuhibli-o, 


Eu. peço a vocês que se del- 
xem do pedantismo e experimen- 
tem o Tolegranho Nacional, Ve- 
Jam sa elle não está. optimo. E 
cauda ves ficará melhor, ve todos 
o auxiliarmos, 

“= Sim. Maes havendo reclama- 
qões a fazer? 

— Procurem-o dr. Edgard Tei- 
selra, Elle attenderá a quacaquer 
reclamações o encaminhará an 


“icapitão Faria Lemos as mals 


“contadorias,. ulfandeças, eto, — 
Como s0 a vitor fosss  mossivol 
* comparar q qualy burocrat 
quo usslena folhn-uo-ponto e es- |eraver: 
crove bobuzens num livro, um te- 


— E esse capitão? 

— E' um batuta, Confiem nel- 
le, Crelam que o serviço nacional 
é esplendido, Esplendíido e bara- 
to, Oque mata o nosso telegra- 
pho 6 o diabo do nome em bra- 
sileiro, Se co chamaeso por exem- 
plo Telegraphic Company of Bra- 
si! Inc, vocês todos iam lá, eram 
mal servidos e ficavam contentes, 
Achavam aquilo uma maravilha 
Pols então supponham «ue ella 
se chama assim mesmo os colsa 
parecida, e sejaiy seus freguezes, 


Gondin às Fonseca 


Informam do Varsovia qua: Bta- 
Hn' ficou ferkio, em consequencia 
do um desuntre de uutomovol; ou 
sous forimentos são, comtudo, In- 
alignificantos, 

Outro desastro, 

vo. 

-— O “tobnuftent que conduzia 
o carro do Stalin 6 nm homem de 
multa morto, 

— Por quo? 

— [atá livro agora de ser amos 
lado: pelos “corretores do seguro 
do vida, 

om 

O untro do cinoma Jack Qakle, 
divorclon-se du esposa Vontta 
Onkle, Neta aconnou-o, perante o 
Tribunal, de "olume doentio! 


O Jule, acertado q baile da 
accusação, mostrou admitir n 
existencia de um ciume sindavel, 


PÉ — Provavelmente É Jesso 


tem pelo sou imipido, 
no q 

O “iuohrer! cetolveu ampliar 
A Ordem do Sanguo, à qual, até 
ngora, só podiam pertoncer ou na 
zlstas do “putsch'! def de-no- 
vembro de 1924, 

Andi astim, ascusava dizel-o, 
EOmento 04 avvanos-poderão fazer 
porte da Ordom do Sangue: todug 
08 demals são considorados com 
o sansue fra da ordem, 

ves. 

do que informa: um telegram- 
ma, Berlim e Paris estão dirl- 
sindo ne suar respectivas mano» 
bras para as frontelras sulssas, 

Gultherme Tell — Perdão, cava- 
lhelros, mas of senhores erraram 
a passagom: é mals Já para o nor- 
to. JA eequeceram o caminho? 





Cyrano & Cia. 
“ADATA DA HOLLANDA 


A Holianda commemora, hoje, 
a sua data nacional, anniversorio 
de Rainha Gullhermina, soberana 
querlta de seu dissiplinado o 
grande povo, Os bravos habitan- 
tes dos Paizes Baixos deram no 
mundo « malor prova que pode- 
riam dar de tenacidade, conquis- 
tando ao mar, um territorio que, 
hole, florsece tertil é rico; e onda 
vivo um povo que, a par do pro- 
Brésso, soubo conservar Intactas, 
niltorescas tradições a curlosos 
habitos. Os gastos com que €e 
projecta a Hollanda no geenario 
universal, não tiram da memorit 
dos qutros povos a touca armada 
de nuas camponezas e euas gra- 
closas tranças louras, 

O anniversario natalicio da ral- 
nhn Guilhermina, “como sempre, 
sorid assignalado pelos holiande- 
zes com grandes festas e grandes 
homenagens, pois vem lembrar- 
lies mais um anno de governo 
prospero o equitativo, O encar- 
regado dos Negocios da Hollanda, 
Junto ao governo brasileiro, sr, 
HH. FP. Exchauzler, receberá da 
sociedade e das altas autoridades 
os cumprimentos que são devidos 
Ao seu palx, com quem o Brasil 
manteve sempre as mails cordiaes 
relações, 


PROF. M. GUDIN 


Consultas: com bora marcadas 
TEL. 27-7818 
(rrz) 


“Aspectos historicos 
do Perú” 


À conferencia de hoje, 
do jornalista peruano 


Ricardo Cavero 


O escriptor peruano Ricardo 
Cevero, que se acha entre nós, 
ho interesse de estreitar relações 
culturaes entre. os intellectuaes 
do Brasil e do Perú, realizará ho- 
je, die 81, úu 6 horas da tarde, 
no Instituto Historico e Geogra- 
phico, 4 avenida Augusto Severo 
nu. 4, uma intoresgante conferen- 
via, 

A dlesertação do Ilustre intel- 
locttal peruano, feita sob os aus- 
píclos do Instituto, versará sobre 
9 thema — “aspectos hiatoricos 
do Perú!, assumpto que Interessa 
nos estudantes das questões ame- 
ricanistas, relativos a vida dos In- 
cas, no estabelecimento dos hes- 
panhogs no Perá, e o desenvolvi- 
mento historico de vida deste paiz 
visinho e irmão. 

A entrada será franca, 


o re 
O TRIGO EM GRÃO, A 
AVEIA E O CENTEIO Só 
PODERÃO SER IMPOR. 
TADOS COM LICENÇA 
ESPECIAL 


A deliberação tomada, hon- 
tem, neste sentido, pelo 
| 


aaa e E Sia so Si se si Sinta ie ea Pie ti Ata De 
ES A A mid ie st a 


ministro do Trabalho 


Attendendo 4 convenloncia de 
entabeloter o registro, pura iins 
estatísticos, de todo o trigo em 
grão, avela e contelo qua entra- 
rem no paiz, afim de que tenham 
plona execução as medidas con- 
sagradus pelo regulamento an- 
nexo no decreto 1.907, de 5 de 
fovereiro de 1038, o ministro do 
Trabalho, por portaria de hontem, 
resolveu tornar extensivo ao tri» 

' go em &rão, 4 avela e no centeio 
o preceito do art. 20 do citado 
regulamento, Segundo o qual só 
será permittldo o despacho adua- 
nero da farinha de trigo de pro» 
cedencia estrangeira nas alfan- 
tlegas a mosaa do rendas do paiz 
medianto autorização especial do 
Serviço do Fiscalização do Com- 
mercio de Farinhas, 

Essa portaria do ministro do 

Trabalho entrará immediatamen- 
to em vigor. 


A FALLENCIA DA CITA 


Serão levados a leilão os bens 
existentes na sede 


O Juiz da 3º Vara Civel, sr. 
Homero Pinho, em despacho 4 pa- 
tição apresentada pelo syndico da 
tallencia da CITA, sr, Antonio 
Americo Barbosa de Oliveira, no 
sentido de serom apregondos os 
"bens existentes na séde daquela 
entpresa, opinou favoravelmente, 

O sr. Mafra de Laet, curador 
das Muesas, em despacho de hon- 
tem, determinou que so effectue 
O letlão no dia 9 de setembro pro- 
ximo, ás 2 horas da tarde, pelo 
lellcalro Arlindo, 


NÃO SERA! PRESO PERCY 
LEVY 


Demos já noticia do pedido de 
prisão preventiva para Percy 
Levy, ex-presidente da CITA, 

apresentado ao 1º eurador das 
Mnssas, por divereas pessoas le- 
sadas va fallencia, 

O sr. Mafra de Lact, decidindo 
sobre a soiteltação, opinou contra 
a prisir vrevontiva de Porcy 

7. 
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CORREIO DA MANHA — Quarta-feira, 31 de Agosto de 1938 


CRIFICIO PINGOS k RESPINGOS | Actos do president 


da Republica 


Decretos assiguados nas pas- 
tas da Justiça, da Educação 


e da Fazenda 


O presidente da Republica as- 
slgnou os seguintes deorotos: 


Na pasta da Jualiça: 


Nomeado; o breharol Joaquim 
Antonio Ribalro Mariano, interl» 
numente para o cargo de 2º pros 
motor público ndjunto, duranta q 
hnpedimonto do elfeotivo; Almir 
Sobral Rosa, Interinumoente, estru= 
vento Jurimentudo do escrivão 
succassor do 2º officio dr, 8º pre- 
tória civol desta capital; o em- 
crevento jJuramentndo Edgard As- 
coli de Oliva Maya, Interinnmen- 
te, escrivão do 2º offioio do juizo 
di 5º vara clvel do Districto e- 
deral, durante o impedimento do 
otfectivo; Iyariato Mareques Lo- 
pes e Epaminondas da Silva Lou- 
velro, Interihamento, sub-offiolnos 
do serventunrio do 4º offlulo do 
registro geral de immovels do 
Distrioto Federal. 

Concedendo a medalha de dis- 
tincção de segunda classe no sub- 
tenento do Exerolto Epaminondas 
de Andrade: Landim, é ao clvil 
Prdro' Custodio Moreira, por te- 
rem salvo n vida dó prenor Al- 
berto de Albuquerquo, que no dia 
Side abrit do corrente unno, em 
Pindamonhangaba, calra em um 
poço de grande profundidade, 

Exonorando, a pedido, o bacha- 
rel Theodoro Artlou, de 2º pro- 
motor publico adjunto, desta ca- 
vital para o-qual fbra nomeado 
durante o Impedimento do effe- 
ctivo; e o capitão do Exercito 
Raymundo Netto Corrêa, dos car- 
gos do instructor do 3º batalhão 
de infanteria o de profegsor do 
topograpiila no curso de prepa- 
ração da polícia militar do Dis- 
tricto Iederal. 

Aposentando o cheéta de porta- 
ria José Pereira Simas e conco- 
dendo aposentadoria ao dactylos- 
coplsta Gallleu Luls Ferreira; no 
guarda de presídio Amelia Fer- 
reira Cavalcanti e ao guarda al- 
vil Hiidebrando: Moietra da Ro- 
cha. 

Concedendo licença, por tempo 
Indoterminado, em prorognção ao 
guarda do trafego Arleto da Cos- 
ta Loite, 


Na pasta da Educação: 


Nomeando: Pedro Calmon Mo- 
niz de Bittencourt, professor ca- 
thedrático da cadeira de Direito 
publico constitucional da Facul- 
dado Nacional de Direito da Unl- 
versidado do Brasil; o dr, Pedro 
Alvaro José Sirangelo, em com- 
missão, assistente da cadeira do 
phurmacologia “da Fuculdado de 
Medicina de Porto Alegre; Almir 
Godofredo de Almelda o Cpetro, 
medico senitevista, em commis- 
são, delegndo federa] de saude; 
Raymundo Apolinario Serpa, in- 
terinamente, professor da Escola 
de Aprendizes Artificos do Mera- 
nhão; o Maria Luim de Queiros 
Amancio dos Santos,  interina- 
mente, professor cathedratico da, 
cadeira de historla-da musica da 
Escola. Naclonal de Musica da 
Universidado do Brasil, 

Deslgnando o official adminie- 
trativo Asterio Dardeau  Viefra 
para exercer as furcções de di- 
rector do Servico do Pessoal do 
Departimento: de Administração 
Geral do Ministerio, 

Designando, interinamento e em 
commissio, inspactor federal de 
estabelecimentos de ensino secun- 
dario: José Muúria da Cruz An- 
drade, em Goytuz, Odila: Roche, 
em São Paulo; o o dr. Moaoyr 
Brandão Cardoso, em Alagoas. 

Exonerando o dr, José Olym- 
plo de Almeida Senna, da carrel- 
ra da escripturario; e Djalma 
Mala des funcções do inspector 
federal do ensino, 

Aposentando Maria da Pleda- 
de da Silva Meirelles, na carrei- 
ra de attendenta; e concedendo 
aposentadoria a: Naymundo  Pe- 
relra Filho, na carreira de almo- 
marifo; sa Avelino Ferreira Nu- 
nes, na de machinista, 

Concedendo ap dr, Argymiro 
Chavos Galvão, professor cathe- 
dratico da Faculdede do Medicl- 
na de Porto Alegre, um anno de 
leenga, em prorogação; e do me- 
mo tempo, a nttendento Marin 
Rosalina de Carvalho. 

Tornando sem effeito: as no- 
menções do dr. Ricardo Luiz Fer- 
reira da Costa para exercer, em 
comimissão, o cargo de usuisten- 
to de mathológia geral da Facul- 
únde de Medicina da Universlda- 
de do Brasil; q de Frederico Jo 
só Christorto], Interinamente, pa- 
rr a carreira de Inspector da 
alunos; bem como a designação 
de Hemetario Fernandes: Raporo 
de Mello Filho para Inspector de 
estabelecimentos de ensino federa) 
no Rio Grande do Norte. 


Na pasta de Fazenda: 


Nomeando Delfina Catnlã Lou- 
reiro. para mn carreira de escrl- 
pturario clusse O do quadro VIII 
o concedendo aposentadoria ao 
contabilista Jost Corrêa de Souza 
Pinto; e docinrando sem effeito n 
nomeação de Delfina Catalk Lou- 
veiro pam escripturario da, classe 
D, do quadro III, 


Tao dmg 

ACÇÃO DECLARA- 

TORIA CONTRA A 
PREFEITURA 


O juiz Macedo Ludolf 
deu razão à autora 


A Companhia Atlantica Brasi- 
telra propoz no julzo da 1º Vara 
dos Teltos da Fazenda Publica, 
uma aoção declaratoria contra a 
Fazenda Municipal, Declarou que 
por escriptura transoripta no Re- 
glotro de Immoveis, adquiriu q 
Augusto Pugnalonl, assistido por 
sua mulher, uma area de terre- 
nos, no Leblon, que lhes perten- 
cla, por direito de urocaplão. A 
rá recebeu o Imposto de tranamis- 
não, sendo que na esoriptura fl- 
guravam, tambem, os nomes de 
Raul Kennedy de Lemos e sua 
mulhor. 

O juls Macedo Ludolf julgou 
procedente n acção, reconhecando 
n existencia do dominio plono e 
exclusivo da autora sobre mn ci- 
tada aten, 


CONSELHO FEDERAL DA 
ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL 


Eleito o sr. Mello Vianna 
presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil 


Realizou-se, hontem, vob a pre- 
sidencia do er. Bantista Bltten- 
court, q secretariada pelo sr, At- 
tilio Vivacqua, a sessão do Con- 
sejho Federal, especialmente con- 
vocada para eleger o substituto 
do sr, Levi Carneiro, na presi- 
dencia da Ordem, tondo slão eleito 
o sr. Mello Vianna. 

Para communiar a eleição do 
novo presidente tol destgnado mina 
commissão coniposta cos eras. 
Justo Moraes, Cunha Mello e Ar- 
mando Vós. 





resulindos para a approximação 


PARA QUE NADA EN- 
TRAVE A APPROXIMA- 
ÇÃO AMERICANA 


Decretada, no Paraguay, a 
obrigatoriedade do ensino 
da lingua portugueza 


Por decreto do 18 do ngosto, a 
Ropublica do Paraguay determi 
nou ix obrigatoriedado do ansino 
dn Ungua portugueza cin todas 
ns suo oscolns, trabalhando, s- 
nim, para que nada entrave a 
approximação dos paízes do con 
Unenta americano. Firmando es 
Ho degreto, o governo parugunso 
demonstra sou desejo do Intor- 
cumblo cada voz malor' com q 
Brastl o dá uni puigo porn que, 
pelo conhecimento muluo dos 
rospectivos idiomas, desappareça 
ne America Latina a diversidádo 
do liguas, Aou palzes da Amo 
rica, já unidos pelos vínculos na- 
turnea do Indole e de raçu, a co- 
nhecimento perfeito dan linkar 
virá tacllhar sempro o veciproco 
conhecimento cultiral, 

Por motiva do aliudido decreto, 
o er, Oswaldo Aranha dirigiv ao 
ar. Ceclllo Baez, ministro do Ex- 
terior do Paraguay, o seguinte 
telegramma: 

“Foi com viva satisfação que 
n Nação brasileira e sou governo 
receberam a noticia do decreto do 
governo paraguavo que tornou 
obrigatorio o ensino da lingua 
portugueza nas escolas primatina 
dessa Republica, com o [lm de 
fortalecer oa vínculos de confra- 
ternização entro o Paraguay vo 
Brasil, O elevado Intulto de fas 
cultar, por casa melo, ás crean- 
cas paraguavas o conhecimento 
du Ungua de um palz amigo, não 
póde deixar de produzir fecundos 


JOSEPH BÉDIER 









































































































































Joseph Bédier, membro da Acar 
demin Frarceza, 





Nda R. — Josoplh Bédior, um 
Qos  mulores nomes du presente 
cultura francera, jnsoeu en Pa- 
ris, no unno da 1904, Punsou ou 
aque primeiros annos na ilha da 
Freunião, onda resilla monum Ens 
inllin desdo o seculo XVII Em 
1880 entrou para wu Escola Nor- 
mal, obtendo em 1888 titulo de lk- 
vencendo em letrus o cm I80) q 
do doutor, Wol qmeltro do confi= 
ronoea na Paculdndo do Letina do 
Caern, depols ma Escolt Normil, 
ALG quo, cm 190, subntitulu no 
Collégo do Fraoico; na cadeira do 
lingua o lteratura  franceza da 
Bdude-Média, o neu  profossor 
Gaston Paris, Im 1920 entrou 
para u Acudemis Franceza, 

Os principnes trabalhos de Ré- 
dler prendem-so à Edudo Média, 
como e deliciosa | nunptação do 
Romance do Tristão o Irolda 
(1900), À edição critica da Chan- 
son do Roland (1031) e q catudo 
Hobre ce Fablans (1849), onde 
vontesta R origem orlentul des- 
ses cotitos medievacs que pro- 
vêm. segundo ele, du Imnnl- 
nição popular. Outros traba- 
lhos notavols são Les Légen- 
des dnigues (1009-1918), em 
que revolucionou todas as theo- 
rias rolativas des chgnson do gestu 
demontrando que “estos foram 
compostas mit Lóvina que ora apre- 
mentani por ocensião em propo- 
sito das grandes poregrinações, o 
o volume do Blues critlgiea 
(1003). Com Hazard dirigiu a pu- 
blicação de uma grando Iistoria 
da Literatura Francesa, em dois 
volumes e publicada em 1924. 
Desdo 1929 vinha exercendo o 
cargo do udministrador do Col- 
lóge de Prance, 


DR. ARTHUR MOSES 


Ezames de urina. sangue, es 
carros, linnido eachinno, ete, Re- 
servn micatinn — Vnccina aninmes 
am. R. Rosario, 94-19 T, paes 

XZK 


————— en o qe 
OS EXTRANUMERARIOS 
NO REAJUSTAMENTO 


A proposito do toplco sob o tt- 
tulo Reajustantento, publicado na 
edição da 29 ultimo, do: Correto 
da Manhi, recebemos do Serviço 
de Publicidade do Departamen- 
to Administrativo do Serviço Pu- 
bllco a neguinte nota: 

“A tabella com Es denomina- 
ções dos: extranumerarios, antt- 
Eós contratados, (alludida no to- 
pico) € anterior ao Renjustamen- 
to. A lel 284 em nada à modifl- 
cou, Posteriormente, o decroto- 
lei nº 240 manteve a referida 
tabelin, mas em caracter tranal- 
torto, até que o governo expeca 
as novas tnbellas que deverão 
substitull-ns. Para esse fim, o 
Departamento Administrativo: Inl- 
clou o censo dos extranumerarios, 
quo será completado cont os tra- 
balhos para a organização do 
Insttuto de Pensões a Aposenta- 
dorias dos Servidores du Estado 
(NT AS SP): 

Quanto & admissão do extra- 
numerarios, a Jel 240 eo vafere, 


e comprehensão mutua dos dois 
povos. Em nome do sr, presl- 
dento da” Republica s no meu 
proprio, congratulo-nis com. 
eX., Dor esse auspicioso acto, que 
todo o Brasi] recebeu como in- 
erulvoca demonstração de senti» 
mentos fraternaes, Rogo a yv. 
ex. soceitar ou protestos de mi- 
nha alta consideração e sincera 
sympathia, — Gmpealdo Aranha 
— ministro das Relações Exte- 
riores,” 

Respondeu o ministro Ceclllo 
Baez, com o seguinte despacho: 

“Conskieramo-nos honrados com 
vosto telegramma, hAgradecondo, 
em nome de vozeo governo, ao 
nosso, pelo decreto da ensino em 
nossas escolas da lingua portu- 
gueza, Com esmo decreto procura- 
mos. inspirar às nossas creanças 
o amor aos brasileiros e intercs- 
se Bo estudo da aqua brilhante |l- 
toratura, para malor comprehon- 
são espiritual dos nossos dois 
povos, bass da amizade e da so- 
ldariodade: Internacional, Rogo- 
vos accelte à expressão das cor- 
diaes sympathias do governo pa- 
raguayo a vossa nobro Patria e 
sou lustre governo, Decilio 
Buez.” 


DR. TIGRE DE OLIVEIRA 


Grnecologia -— Viana Urinarias 


Consultorio, Urumguayana, 104 em seu artigo 18, “no menor sa- 
Telephone: 23-4316. 3 bl ) lario, para. cada natureza de acti- 
E vidado prevista na tubella da re- 

partiçia”, e não do menor salu- 

NO PALACIO rio da funtção, em ata” monstalis 
e dade. E omusim o erim as 

DO CATTETE admissões: dos extronumerarios 


do, Departamento Administrativo, 
orgão recentemente creado,* 
gongivites robel- 


RÉA des o todos ou! 


estados Inflnmatorios da: bben. 
LR. RUBEM SILVA. = T. 220800. 
7 Setembro, 94-3º, da 10 Em) io 

XKx 


ce pm 

EXONERADO O DIRE- 

CTOR DO COLLEGIO 
UNIVERSITARIO 


O presidente da Republica -as- 
signou um decreto, na pasta da 
Educação, exonerando Abgar Re- 
nault do cargo, em commissão, 
de director do Collegio Unlvergi- 
tario da Universldado do Bra- 
sil, 


UM CONGRESSO DE LAVRA- 
DORES E EXPORTADORES 
JAPONEZES DE ALGODÃO 


Novamente recebido o in- 
terventor paulista 


O presldonto da Republica res 
cebeu en despacho, hontem, as 
ministros das Relações Exterio- 
res e da Agricultura; e, em con- 
ferencia, o interventor federal 
em Sno' Faulo, 

Recebeu em audiencia; general 
Alcides Pesuntes, ministro do 
Equador no Rio; sr. A. Green, 
senador norte-americano; Conj» 
missão Mixta Eoliviano-Brasilei- 
ra, corone] Alberto Guedes, en- 
genheiro Ytrlo Corrêa da Costa o 
gr. Salviano Leite, 


—— —ees 
O THESOURO FRANCEZ 


PODE SATISFAZER TO. 
DAS AS SUAS OBRI- 


— GAÇÕES — DE 
Nenhuma necessidade de al./ A sua proxima installação 
teração da moeda em São Paulo 


Bão Ponto, 30 (AN:) — Con- 
forme foí noticiado, devera Inetal- 
tat-so om cetombro ou outubro 
dente anno, grando congresso de 
lavradores o exportadores japone- 
zes de nlgodio, estabelecidos no 
Estado, 

Ouvido, loja, pela Agencia Na- 
clonal, o er. Garlbaldt Dantas, dl- 
roctor do Serviço de Classiticação 
de Bolsa de Mercadorias, elogiou 
a iniciativa, porque o certamen 
virá proporcionar o estudo, em 
conjunto, de questões de relevan- 
te importancia, 

O sr. Garibaldt Dantas teve, 
tambem, cloglosas paluvris de re- 
ferencia ao sr, Raul Bopp que 
exerceu por longos anmos, as fun- 
cções de consul do Brasil no Ja- 
pão. Ao sr, Raul Bopp, confor- 
me accentuay q entreviátado, de- 
vo-se o Ínicio das relações mer- 
contis sobra o algodão, entre 
fquelio palz e o Brasi), 


Paris, 30 (Havas) — Na expos 
sição que fez ao Conselho de Mi- 
nistros, o titular da pasta dks 
Finanças demonstrou que nenhum 
facto novo, ds orçamento ou de 
Thesouraria, pode provocar ou 
Justificar & alteração de eituação 
que parmitta ao Estado ja qua- 
tro mezes, fazer taco a todas as 
suas obrigações. Indica a seguir 
Quaes as medidas que entretan- 
to devem ser tomadas, para que 
a estabilidade da moeda não poi- 
sa ser discutida periodicamente, 
a proposito de todos os aconta- 
cimentos Internos e externos. 
Accrescentou que perante o po- 
vo, as medidas financeiras só pó- 
dem ser realizadas por via or- 
cgamentaria e que portanto o exa- 
me das mesmas proseguirá diú- 
rante as proximas reúnites do 
governo, quando o orçamento das 
despesas de todos os Ministerios 
sorá fixado, 


O 
Deixou de pagar o im- 


posto sobre transacções 
que importaram em mi- 
lhares de contos 


— 


Multada a firma em cer- 
ca de quinhentos contos 


Contra a flrma &, A, Frigorl- 
fico Anglo fol' Javrado auto do 
infracção, por haver sido verifl- 
cado que à mesma deixou de lan- 
tar om seua livros de vendas 
mercantis todas us transacções 
quo realizou no periodo compro- 
hendido do 1 do janeiro q 15 do 
maio ultimo, na importancia de 
12.407:0308300 s6 0 fazendo quan- 
to & parceila de 61:9509300, so» 
bre r qual pagou o imposto res- 
pectivo, sonegando, no entanto, O 
mesmo tributo na importancia de 
145:438$500 relativa fa vendas 
realizadas de réis 11,885:0709000. 
Intimada, apresentou suas razões 
de defesa, não contestanto o ro- 
sultado do exame fiscal de sui 
contabilidade, allegunda, no en- 
tanto, têr deixado do lançar em 
seum livros aquella quantia por 
não julgar devido o imposto nes- 
tz capital, por isso que, já o ten- 
do pago nog Estados de São Pau- 
lo e Rlo de Janeiro, donde proce- |. 
deram as mercadorias em causa, 
haveria, sa novamente o pagasse 
aqui, uma bi-tributação, prolibi- 
da pela Constitulção Federal. 

Provada a Intracção e, conside- 
rando ser destitulda de qualquer 
fundamento legal à Invocada al- 
legação da Inconatitucionalidade 
da exigencia do pagamento, negta 
capital, do mencionado Inposhto 
por Inso que £6 oecorre a bi-trl- 
butação quando a União e os Es- 
tados, simultaneamente, tributa- 
rem tal acto ou tal facto, resol- 
veu 6 director da Recebedoria do 
Districto Tederal julgar proce- 
dente O auto, impondo & firma 
&. A, Frigoritico Anglo e multa 
de 436:315$500, correspondente ao 
tríplo do imposto exigível, quan- 
tia que juntamente com a de réle 
145:438$500, relntiva ao imposto 
devido, deverá ser recolhida aos 
cofres publicos 


Designado para respon- 

der pelo expediente da 

Directoria de Receita 
da Prefeitura 


Entrou em férias o respe- 
ctivo director 


Por acto do secretario geral ds 
Finanças da Municipalidade, fo- 
ram concedidas as férias regula- 
mentares ao st, Edgard Leite R- 
belro, director da Renrelta, sendo 
designado para responder pelo 
expediente desta Divectoria, du- 
rante o impedimento legal do seu 
actual titular, O &r, Alvaro Xa- 
vier, sul-direotor da mesma re- 
partição, 


As dependencias da Dire- 
ctoria da Central vão 
funccionar no novo 
edificio 
O dr. Waldemar Laz em 


inspecção às obras 


O engenhelro Waldomar Luz 
porcorreu, honten, au obras de 
construcção da novi estação Pe- 
dro 1X, tendo tomado providen- 
clas no sentido de que ss pousa 
fazer, o mais breve posulçel, a 
mudança de varios departamentos 
que passarão à funcslonar no edi- 
ticlo em construcção, 

All já foram Instalindos e se 
ucham funccionando as turmas de 
tollias da 2º, 3º e 4º divisões. O 
primeiro e o segundo pavimentos 
estão sendo ultimados afim de 
que, Já no proximo mez, recebam 
as dependencias da Directorla e 
da 2º divisão, 

Proseguem, nesm interim, as 
obray de construcção da ala di- 
relta, que avançarão até as pla- 
taformes 2, 3 e 4, devando come- 
car depois, as obras referentes às 
duas ultimas plataformas destina- 
Bos treng do interiog 


O “ENTERPRISE” PARTIRA' 


Porte, 30 (Havns) — Talloceu SABBADO PARA 0s ESTADOS 


— UNIDOS — 


0 presidente da Republica 
visitará o grande porta-aviões 


Devo regressar  sabbado proxi- 
mo part os Bstados Unidos q 
“Enterprise”, o grando porti- 
aviões que ha ding no acha em 
nosso porto, depois de um mez do: 
exorcicio po Atiantico, 

O presidento da Republica Irá 
vialtol-o no din di partida, fa- 
zondo=) em companhia dos minis- 
tros da Chuerta ada Marinha, 

O sr, Getulo Varguso pari bem 
aprociur as evoluções dos aviões 
do "Enterpriso”, nello vinjarã até 
Cabo Frio, 

Dahl desse porto fluminenses O 
presidente dn, Republica, regresaa- 
ráoao Rio, viajanio em um dos 
uviões de bordo, que retornará de- 
pols no “Enterprise! 


GARGANTA-NARIZ-OUVIDOS 


UM ANTONIO LEÃO VOLLUSO 

Livre docente da Universidade 

Chafo de Clinica da Polyolinica 

; Rua Uruguayann, 

E5 e 87 — Snlas 42-43 — Das 14 
às 16 horns — Tel, 28-8278 
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EMBARCOU HONTEM 
PARA SÃO PAULO O MI- 
NISTRO DA AGRI- 
CULTURA 


Vae ao Paraná afim de am 
sistir à colheita do trigo 


Em carro especial ligado ao 
Cruzeiro do Sul, partiu hontem 
para São Paulo o sr. Fernando 
Costa, que se fez acompanhar dos 
srs, Gontijo de Carvalho, seu ot- 
ficial do gablnote, e Gastão de 
Faria, director do Fomento da 
Producção Vegetal, O ministro 
da- Agricultura permanecerá dois 
dns na fazenda de sua proprie- 
dade, em Plrassunungu, de onde 
seguirá, no dia 2, acompanhado 
de numerosa comitiva, para o 
Paraná, Nesee Estado, inlelará, 
pessquimente, a colheita do trigo, 

O sr, Fernando Costa e eua 
comitiva sorão hospedes officines 
flo governo do alludido Estado, 


BASTOS DE AVILA 
(o) 


LINICA MEDICA 
Consultorio: Edifialo Rex 
eala, 1.016, — Ros, David 
Campista, 18 « Tel 26-2743 
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pts 
A ULTIMA SESSÃO DO 
INSTITUTO HISTORICO 


Foi lida uma carta inédita 
do duque de Caxias 





O Instituto Historico realizou 
ante-hontem a sua sessão ordl- 
narin- do  mez hoje findo, Presl- 
dfu-a O er, Mnnoel Cicero, No 
expediente, o sr. Max Fieuleu, 
secretario perpetuo, communicou 
o apparecimento de tres livros 
historicos quiz se reforem ao Bra- 
Sl, Foi Jia uma proposta da 
qual o primeiro signatário € o 
conde de Affonso Caelso, recente- 
mente falecido, indicando para 
Egclo” honorario o sr, Martinho 
Nobra de Mello, embaixador de 
Portugal. Nos termos dos esta- 
tutos foi À Commissão do Admis- 
são de Socios, designando patu 
relator o ar. José Carlos de Ma- 
cedo Sonres. Foram dados co- 
nhecimento de-dois paresoros: — 
rolatado pelo sr. Wanderley do 
Pinho, sobre Marathona Brati- 
loira é outro, relatado pelo 
&r. Bouza Docca, relativo &o 
trabalho do sr, Frankiin Belfort, 
As bandeiras do Brasil, Tiveram 
ambos approvação unanime. O 
st. Manoe] Clcero roforiu-se no 
proximo centennrio do Instituto, 
salientando que durante a com- 
memoraçio reuntr-se-g o 3º Con- 
gresso de Historia Nacional, sob 
a presidencia do sr, Tavares de 
Lyra; será publicada a fradueção 
da obra do Spix é Martlus, Fia- 
pen no Brasil a (far-se-á a innu- 
guração do monumento a Varnha- 
gem. Na ultima porto da sessão, 
o sr. 
uma carta inédita do duque do 
Onxias, com Interessantes com- 
mentarida. i 
—— e — e o. 


Às consignações em fo- 
lha, na Prefeitura 


Tambem este mez não 
serão descontadas 


Alnda, este mez não serão des- 
contadas as consignações em to- 
lha; na Prefeitura desta capital 

A Jel que resolverá. definitiva- 
mente o assumpto se encontra 
submettida ao presidento da Re- 
publica, aguardando o pronúncia- 
mento do chefe da Nação, 


“ -— . 
Designação de sub-dire- 
. 
ctores na Engenharia 
.. 
Municipal 

Por natos assignados pelo pre- 
feito Henrique Dodeworth, foram 
designados para exercer, em com- 
missão, o cargo de sub-divector no 
quadro dn extinota Directoria de 
Engenharia, os engenhelros-che- 


fos Lafayette Stokler o Tarclllo 
Alexandre ds Quelroz Ferreira, 


O Conselho Nacional do Ser- 
viço Social recebido pelo 
presidente da Republica 


O presidenta da Republica res 
cebeu em audiencia espeola] os 
membros do Conselho Nacional do 
Serviço Roctal, 

O presidente Gelullo Vargas, ou- 
vindo os visitantes, teve ensejo do 
externar mais uma vez o sey pon- 
to de vista sobre o problema, so- 
tentando a necessidado do serem 
estabelecilas normas pelns quasa 
as instituições beneficiadas pelas 
subvenções -fodernes prestem In- 
formações detalhadas sobre ay 
realizações promovidas com os 
auxilos recebidos, mesmo que pa- 
ra Isso seja necessaria un legle- 
lação complementar, 

O ministro Atauipho da Palva 
encerrando a visita, transmittiu no 
presidente da Republica Imprea- 
nões favornvels, que chegam do 
todos os pontos do paiz, ao anto 
do governo, que velu systematl- 
zar e desenvolver a assistencia no» 
cial o referiu-se, com reconhecl- 
mento, ao presloso apolo que o 
ministro Gustavo Capanema vem 
dispensando ao Conselho, permit- 
tindo que on seus trabalhos ga- 
nhom amplitude dia a dia, 

Com relação ao ponto de vista 
expendido pelo presidente, decia- 
rouainda o sr: Ataulpho de Palva 
que o Conselho, para facilitar o 
trabalho do governo, fria estudal-o 
em todos os seus detalhes, logo 
que desempenhasse a sua incum- 
bencia precipua do momento, que 
é n de se manifestar sobre os pe- 
didos de subvenções, que, segin- 
do os ultimos calculos, já attin- 
gem à cerca de 1.440, tendo sido 
“ts agora informados 259 proces. 
tos approximadamente, o que vem 
exigindo reuniões quas! que dia- 
rias desse novo orgão do Mínisto- 
mio da Elxicação 4 Seuds. 


Viniense, 


Leão “Felxelra Filho ley | 


CARTAS DE PARIS 


fee À 


A situação da França neste 


Agosto de 1938 


Panis, agosto do 1118. — CH jar 
nesta estlyalo due Nr, monto 
ngonto de 1998, dd um medida Junta 
da cupacidado” do resintencin du 
nação. franceza contei nm Torçua 
dostruldoras do extremismo poltt= 
vo. O campo a prala, t montt- 
nua, as cldados do dps, AR Qu= 
Uições do  repotso; umflni todos 
ou logaros destinados no voponso 
estival jámunla conhecer turi= 
ha afriimencias E por Lodi quarto 
reina uma atmosphor do Intelll- 
gente optimismo, tdo confiança no 
futuro, de tranquila felicidade, 

Nos primeiros dins de agonto, a 
Industris qmetalingleo du região 
pariulgnse fochou us suas portar, 
e duzentos mil operarios tommarani 
o caminho do ar livre. Um quarto 
da população parislenso abando- 
nou & capital, o flame por montes 
e vales, A praça du Concordia 
transformou-se num  desorto or- 
thodoxo, sem bichos pavorosvs, & 
não ser unia Inglezas velhas que, 
do passelo en Paris, contemplam 
com eguu na Loca an belleza pon- 
teaguda do Obelisco, Taclturio 
Obelisco, mais s6 aqui, na doll- 
dão silentlosa de seu exilio pa- 
do que lá longe, em 
Lougaor, quando marcava a pul- 
na maravilhosa do Templo do 
Amon. Vazio, livro, nó — Paris 
respira, .« 

Não quero dizer que as coisas 
em França vão correndo sobra 
um mar de rosas, o sob céo azul, 
com acompanhamento de aspas... 
Mas, emtim, euea ecuphoria geno- 
realizada, quas! morbida, mostry a 
vitalidade do palz, a tempera da 
raça. A França continón domina- 
ca pelo “front” popular, e cetá 
longo de encontrar o equilibrio in- 
terior, necessario à sua reparação 
materia] o moral, O esforço in- 
telligente do sr, Daladior, para 
reparar o desastre dos dois annos 
de guverno socialista, é Jmitado 
pela força dissolvento do syndica- 
lismo revoluclonario, e pelo Par- 
lamento, francamente Influencia- 
do pelos partidos marxistas. 

Um exemplo, dentre muitos. A 
questão levantada pelos dokera 
de Marselha, que continta sem 
solução, não representa propria- 
mente um conflicto entre patrões 
e operarios, senão uma opposição 
nefasta dos interesses privados e 
do interesso geral; 6 desse modo 
& que 5º traduzery sempre ou con- 
flctos provocados pelo syndica- 
lismo de luta de clasgos, Entro 
esse corporatismo estreito, obtu- 
Fo, incapaz de elevar-so acima dus 
relyindicações Immediatas — e 
qua trabalha em definitivo contra 
ello proprio —s o Interesso geral, 
o Estado deveria preencher uma 
missão de-orbitro. Mas para leso 
seria necessario no Estado pot- 
suir autoridade e independencia, e 
não estar sujeito, como está, à 
força da corporação, do syndica- 
to. E" fúoll ver que ah! resida 
todo o mal da politica: interlor, 
social, economica, administrativa 
da França, 

Outro exemplo é a let de 40 ho- 
ras que, ROS poucos, vao arrulnan- 
do todas as industrias, e ameaça 
eliminar a França do mercado 
mundial. A questão mudou de 
plano e tomou dv aspecto de uma 
Incompatibllidads flagrante entre 
a continuação actual da semani 
de 40 horas, do uma parte; eo 
problema das seguranças. e ds 
moeda ou do nivel da vida de 
França, de outra jarto. Politica 
contraditorin | que ss resums en 
consumir mais produzindo menos. 
E não é outra a causa dus difii- 


culdades ouonomitas e fináncairmas 
do momento atual, 

No capitulo due dospeso puto 
cam, basta dizer quo a Theripas 
ria esto anno uxisiu utiperto q 
cinco biliden do francóso du ts, 
cursos excepelonnes Os proçirss 
tleog smnls  Cavoravels aviao, 
para 1099, 08 vecirsos quety io 
tegoria om úpsentii e elo pr 
Ihdes, e quo é preciso orpluiça 
como uno aminimo Meriell open 
mentarios deficit aos wmtaledis os 
ferro, nvnuLmanto, grave trato, 
lhos. Sessenta pop centioadigo gu o 
da niclonal seção absórykdos sela 
despesas publicas Se o put 
financeiro aetun] mv epenntpa 
umifrelo, determinava, cosmo 
evidente, o desmoronamento mo. 
Hticu, 

Já q docomposição parlimentar 
é um dos prodromos significatlyvon 
desse desmoronuaniontoa, 

Numa entrevista conoclidao 
um hobdomndario parisiornse, a), 
PP, E. Flandin fez wlgumis cor 
Sldorções ud resjelto du gangrina 
que invadiu o veslmeno 4 Sept 
bien, dizia colete da Alana Da. 
moocratica,  transforniou-so quis 
regimen que não & o di Iberia 
de, não sendo ginda o do pelo 
abeoluto, A coonomia francir 
ecesou de ser liberal, mas não q 
absolutumente autarchica O Par 
lamento, Imagem da Jiberdade « 
conservador de todas na Ilherda 
des, JnÃoO possue mala nen 
uutoridade sobro o paiz, Crsson, 
propriamente falando, do contro- 
lar os actos do governo, renune 
com malas forta razão a goverio 
yor conta propria, como q fizer 
multas vezes, O governo exer 
u sum actividade por um porte 
de mandato da sum maloria. 'Trqs 
np legisinção social de 1936 fot vo» 
tada em alguns dias, sem dl 
cuesão nas commissões ou om 
sessão publica, A França ponto 
blicana, do facto, viva actunimons 
te em regimen de diciadura, pers 
dlotudor, e sem mesmo a garras 
tia dessa respongabilidade especini 
em qua o dictador incorre dinrias 
mente perante a massa populs, 
O governo apola-so em foria. 
Imprecisas, No corpo eleltorn, | 
excollontes elementos. persinters 
na crença de um milagre proximo 
de um bom governo, sem Imagl: 
nar que se um bom ministerts 
apparecesso, sort condemuado de 
antemão pola obrigação de cure 
vai-se n praticas dissolventes mai! 
Eeralmenta acceitas, O Betado 
actua] vae continuando, dura, sore, 
nenhuma possibildude de remceão! 
Na sua fórma presente o evelema 
não póde funcelonar mala, E” ne 
cessurio: reconstruir um regime 
melhor adaptado Am necoseldados 
naclonaes, Soria absurdo confiay 
to Parlamento a tarefa do estu. 
dar um plano de reconstrucção; q 
parlamentarismo est& en ruinas, 
conclue o er, Flandin. 

Na hora presente o grande pros 
blema da França € 0 problema do 
trabalho, da producção: o qua imo 
nlica a autoridade: do Estado; 
Dois palzes trabalham sob o re! 
gimen da Jel 46:40 horas; a Fran 
cã.,.-0 0 Mexico, Se as cireume 
tanclas levarem ao poder um go; 
verno forte, a situação mudará 
rapidamente. Mas Isso, nas con: 
dições em que estã o paiz, € cual 
ei Impossivel. A França marchs 
irremedinveimente para uma dif 
etadura, franca ou mascarado, 
Talvez uma dicindura demoonta 
ÉiCO «eu 
















A. Shaw 





Estomago-Figado-Intestino 


DIABETO — ASMA —-< 


NHEUMATISHO 
DR, ERNESTO CARNEIRO 
Araujo Porto Alegre, 70, De 3 
am 6, Ass Univ. 'T. 23-8862, 
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VAE PAGAR 5:627$200 
DE REVALIDAÇÃO 


Assim decidiu o Supremo 
Tribunal 


A Fazenda Nuclonal, na justiça 

privativa de Bello Horizonte, mo- 
veu executivo fiscal contra Candi- 
do Gonçalves, para cobrar a quan- 
tin da D:0278200, proveniente do 
revalidação de sollos adhesivos, 
em dobro. 
+ Feita a penhora, o executado 
embargou e o julz, por sentenca, 
desprezoyu os embargos, julgando 
subsistenta a penhora, O exo- 
cutado aggravou para o Supremo 
Tribunal, que na sessão de hon- 
tom, sendo relator o ministro Pll- 
nio Casado, negou provimento ao 
recurso interposto, 












A perfeição da PINTURA 
dos CABELLOSistaNa TINTURA 


PANCAS PANOS 


Cm QUALIDADE NÃO TEM RIVAL 
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A COBRANÇA DO IMPOSTO 
ERA INDEBITA 


O Supremo confirmou 
a decisão 

Peranto à extincta Justiça Fe- 
dera) da Bahia, a Fazenda Nacio- 
nal propoz executivo fiscal contra 
Arthur Negreiros Falcão, para co- 
brar a quantia de 1:296$000, pro- 
venlente de Imposto de Henda, 

Felta a penhora, o executado 
embargou o o julz deu os embar- 
gos como provados e Improcedes- 
to à ação, recorrendo ex-ottivto. 

A Fazenda ageravou para o Su- 
premo Tribunal, quo na ultima 
sessão, negou provimento no ro- 
curso intorposto, 


ALLEGAVA  INCOMPETENCIA 
DE JUSTIÇA PRIVATIVA 
ACTUAL 


Mas o habeas-corpus foi 
negado 


Manoel Tavares da Mello Impe- 
trou habeas-corpus ao Tribunal 
de Appeliação do Districto Fa- 
deral, allegando constrangimento 
lilegal, por que foi processado 
pela antiga justiça federal, já ex- 
tincta, continuando, entretanto, 
preso, quando, agora, a competen- 
ad rio conserval-o assim, € a 
ocal, 


A 1.º Camara Criminal negou a 
ordem e o paciente, que na acha 
preso na detenção a pronunciado 
no art. 24º, das Leis Pendes, não 
“a conformando com tal decisão; 
recorreu pari Supremo Tribu- 
nal, que, na sessão de hontem, 
eendo cond o ministro Espinola, 
negou provimento, mantendo o ac 
esrdão o 


Correio da Manhã 


EXPEDIENTE 


Aos nossos nnnonciantes destm 
praça avisamos que sómente es- 
tão nntorizados a receber nossna 
contas os ers, Josó Coelho dn 
Silva e Ary Marino Machndo, 
sendo considerados fnisos quites. 
quer outros que em tal qualidas 
do so apresentem, 


N. VIANNA 


Rua Djalma Ulrich, 298 
Fabricante do Antiepileptica 
BARASCH 





Convidamos a vir resgatar d 
seu debito, 


SERGIO DA ROSA MACHADO 
Figueira do Rio Doce — Minas 
Mende liquidar seu debito, 
M. MORENO 
8, Bento, 14 — 1.º and, 
São Paulo 

Queira mandar liquidar sed 
debito, 


JOSE! DE CICCO 
Rua 3 de Dezembro, 27,2º and, 
São Paulo 
Mande liquidar seu debito 
quanto antes, 


BENIGNO MENDES 
CALDEIRA 

R. Bôa Vista, 15-8.º-S, Pan 

Mande pagar o debito das 
Industrias Chimicas' Wilson, 

ASSIGNATURAB 

Aos tossos assignantes pedimos mas 
dar reformar an suas assignaturas antes 
de terminarem, afim de evitar a Inte 






rupção das remessas, 
PREÇOS 
INTERIOR 
Annual seesssss aotory 
Semestral) avre 354000 
EXTERIOR 
Annual eocsscesmeorsosenaso TEDBODO 
Semestral .eccorernaraansooo  EDJOUI 
NUMERO AVULSO 
Dias tutela qossunescnserssooa 4501 
Domingos qessssrcduesnacass qui 
Atrazades cressssrsperassasa $500 
INTERIOR 
Dias Uteis Cancertenss ra casos tua 
IDINROS enasasecsecebaacos 4590 


E 


Toda correspondencia que ne referic à 
este assumpto, quer ordinária, quer re 
gistrada e bem assim os vales postacs, 
dese ser dirigida ao disector» gerertt 
| José P, Lisbóa, Av. Gomes Freire, 81/85 
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ANTOMO SILVINO QUER FALAR AO PRESIDENTE, DA REPUBLICA 


h ESCREVER UM LIVRO 





Antonio Silvino, 


Artonto Silvino é um nome que 
rojombra un passado tenebroso e 
uma vida do crimes nos sertões 
do nordeste, 

(O trunscurso dos annos, sa tudo 
silo pagou e não fez esquecer, 
tevo, porém, o dom de transtor- 
mir sentimentos e regenerar um 
homen. 

Esto homem é Antonio Silvino, 
ha pouco Mberto do carcere, por- 


mite perdoado tera o resto da 
nena. 
Gondemnado a trinta nnnos, 


metade deles cumprita, quando 
Jho fal rostitulda a liberdade, a 
que fez jôs pelo sen bom com- 
portamento q pela transformação 
radical tue nelle se operóir, 
Deixtindo à prisão, homem livra, 
emtim, permineceu algum tempo 
nn Recito, alto momento que ee 
avsolvou vit para a metropole “do 


O PLANO DE COM- 
BATE A' LEPRA 


A construcção, installa- 
ção e manutenção de le- 


prosarios em todo o paiz 


Como se sabe, ha um plano de 
combate À lepra, devendo ser le- 
vada a effeito a construcção, Ins- 
tallação o. manutenção de lepro- 
sarios om todo o pais, 

As despesus a serem realizadas 
estão estimndis no total de réis 
12.000:0008000 “e devem correr A 
conta da verba 3º sub-consigna- 
“av To 49, do vigento orramento 
do Ministerio da Bducação. 

vv porém, do 10,0008000 a 
dotação orçamentarvia supramen- 
sionada, Por isso, solicitou q mi- 
nintre Capanema autorização wo 
presidente da Republica para des- 
ponder a referida Impórtancia, 
resorvando-se para. Indicar, pos- 
teriormente, uma outra rubrica 
de respectivo orçamento di qual 
julga poder ser destacada "a 
quantia dao 2.000:0008000 afim de 
completar o totalide 12.000:0008, 

No seu parecer no presidente 
da República, declara o senhor 
Souza Costa que o Ministerio dá 
Fazenda lem reitoradas vezes fel- 
to sontir à necessidade de não 
acrom cxcedidas: as dotações or- 
namentarias e, no caso presente, 
ratifica esse ponto do vista, 

O presidente da Republica, em 
meu despacho, autoriza a despe- 
pa dentro da verba ortamentaria, 


UM MENU DE LUIS XIV ENTRE 
VELHOS DOCUMENTOS... 


No“ tempos antigos os “comer 
e bebes” preocênpavam' mais as 
donas da casa do que hoje em 
thkc. lim many, recentemente 
tescoberto do um hanqueto na 
cúrto dos Tujzende França, tina 
tn) quantidade do pratos de Igua- 
vias finas o do vinhos caros; que 
innis parech mm intta cela pas 
ra Pantagrel! 

St untiganento comla-ze tanto, 
ao Cexugmero nt4, hoje comemos 
Inends embora a maloria das pes- 
vous com ás currelras. Ter prea- 
Si lo mal moderho, quetan- 
to prefiro causa & mucosa do 
estomago à qua tanto prejudica a 
nigestão e a nutrição ! 

O Prof, Poúchet, da Ac, de Me- 
ricina de Taris;' resolveu porém 
o problema conio Digeronal que 
duma admiravel associnção da 
Bledamylise (outila do trigo) al- 
culino-tarrosos (calcium, magne- 
rium) e vitamitias cuja acção 
podirosa na acidor, azlas, fInutu- 
Innolaz, dótes, enfõos e más dl- 
gostDou, é radical e Imediata: 

O Digeronal, baniu para sem- 
pra n uso iminoderado do hicar- 
bonato e sodio, tão: nocivo ao 
aucco gastrico e À saudo do es- 
tomago ds do qual tanto abusa- 
ram Os nossos avós, Ê 

Habitua-se a tomar, depois das 
refeinões ow no momento das dá- 
res, 2º pastilhas do Digoronal, 
ngradavelmenta  fubrieado com 
hortelã. pimenta ce os resujtador 
não tardurdo [| O Digertonal, ao 
alennce do todos, faz digerir, 

(xxx) 








Ainda sem solução o 
problema da carne em 
São Paulo 


São Paulo, (AN) — Conti- 
ms gem ecojução o problema do 
preço da cirne, 

O sro Prestes Mala, tem desen- 
volvido Junto aos seus auxiliares 
mais directos, esforços para con- 
eeguir uma solição que uttenda 
aos Interusses de ninbas as partes, 

Com essa finulidado, s.8. deter- 
minomw a formação do uma com- 
qnissão mixtu, vujus membros vão 
sendo indicados, 

Em declaração 4 Imprensa, di- 
vectores: dos eyndicatos de pro- 
prletiçõos do açougues, affitma- 
rem que a capital não flenrá sem 
cure. imestno quo os marchantes 
abandonem o mercado, 


“emo 
MARINHEIROS MANDA- 
DOS ASYLAR 


O efinlstro da Marinha, no seu 
despacho de hontem, resolveu 
conceder baixa do praça do eser- 
viço uetivo da Armada, por te- 
vom silo julcados invalldos nos 
marinheiros. de terceira classe 
Eduardo Infurma o Liz Carnel- 
ro deixando de serem assados 
por terem sido considerados va- 
pazes de prover a siybsistentii o 
ao fuzileiro, naval. Pedro Moraes 
Lima, segundo o que determina 
o decreto-lol 197, da 22 de janel- 
Po do 1948, 


'—— + o 
DESLIGADO UM ASPI- 
RANTE DA ESCOLA 
— NAVAL — 


do aspirante Francisco Di 
Della, do 2” qnno do curso su- 
pertor da Escola Naval, o minis= 
tro da Marinha resulveu conce- 
der baixo de praca e consequens 
te destlzamento da Escola, con- 
ferme requereu Natálina Glan- 
nette Di Della, mãe do Fa 


aluno, 





photographado logo após a sua chegada ao Rio 


mmiz.. E não o fez, numa demorss-| muito culdado com 
tração do quem aprecia o confor-| vão dizer, 

to, num qualquer navio; mas es-| Nada de bandido. Não digam 
colheu, dentro” e maiores) Lrana- | ato de: mim; Eu nunca fui” polli 
atunticos estrangeiros, um dos tio, 


minta Juxtosos, : 

E flassim que o vimos, hon-| Perguntado se floará, no Rio, 
tem, de calça de flanela Ilstrnda, responda não saber ninde, Amui 
paletó azul e chapto Imitação a | OU em Sião Paulo, E" inditfevente, 

Declara, em segulin, que deseir 


sllle; no o ambio do o 
ppuiRA ta, Noam diria | falar ao sr. Getullo Vargas e que 
qr R vas escrever um livro; E esoln- 


E u -Pel rtão. Os 
estar all um ex-rel do sertão Panos 


“essunta e seis annos de vida e os É 
quinza: de  curcero não. pideram | — Escrevor, propriamente, não 
Vou contratar com alguem paia 


miniter aquelle  physico forte e to- 
que o escreva, Será o relato «a 


sistento de sertanelo. 
Seu olhar € vivo, seu falar €| minha vida toda, sem nada occul- 
tar, Tenho a certeza de quo est 


pasado o tem um quê de adver- 
tencia, seus gestos são Jentos, mas | livro será muito Interessanta e el 
o verderei por bom dinheiro. 


epergicos, A prosença dos jorna- 
lstns causa-lho não pequena sur- Antonto Silvino fol recebido por 
parontes sous, residentes no Riy 


presa e certo embaraço, Refaz- 
se promptamenta: e recommenda le militares. 
A = 
2.º Convocação 
Ficam pela presente convocados todos os subscriptoros du 
Companhia Mattogrossense de Petroleo para se reunirem ás 14 


horas do din E do Setembro proximo, na séde social da Cin., 
para o deliberarcm sobre a constituição da Companhia e clel- 


que delle 














ção da primetra directoria, 
SÃO “PAULO, 2h de Agosto 








SYNDICATO DE 
ADVOGADOS 


Eleita nova directoria 


Realizou-se mn assembléa geral 
do" Syndicato do Advogados, con- 
vocada para p eleição da nova di- 
rectoria. Presidiu nos trabalhos, 
o dr. Baptista Bittencourt, pre- 
sidonte do Conselho da Ordem dos 
iuitogalos na Socção desta capl- 
tal, 

Foram eleitos: presidente o dr, 
Aurelio Silva; vice-presidente, dr. 
Joaquim Rodrigues: — secretario 
geral, dr, Carlos-M. Jansen Fer 
vera; 1º secretario, dr, Murillo 
Goulart de Barros; 2º secretário, 
dr, Nvatdir Faria Focha; 1º the- 
sourelro, dr. Aurelio Cesar da Sil- 
va; 2º thesoureiro, dr, Carlos 
Raposo; procurador, dr, Alberto 
Rego Lins; orador, dr, Domingos 
Cavalcanti de Souza Leão Junior; 
bibliothecnrio, “dr. Bugento For- 
relra Filho, Commissão de Syn- 
dicancia: dra, Glliberio Goulkrt 
de. Barros, eRosaldo do Azevedo 
Rangel e Archiminio Pinto Aman- 
do, Commissão Fiscal: drs, Moa- 
cyt do Andrade Carqueja, Augus- 


to Pinto e Luly “Alvarenga 
Vianna, 

Por proposta “do dr, Carlos 
Jansen Ferreira, fol npprovada 


tim voto de louvor go presidente 
dt. Aurelio Silva pela sua attitu- 
de na defesa dos interesses di 
classe dos advogados, O dr. Di- 
genio Iervralra pediu que se con- 
slgnasso tambem, um voto de 
Agradecimento a mesa que dirigiu 
05 trabalhos, composta dos drs. 
Baptista Bitlencolirt e dos secre- 
tarios drs, Moacyr Carqueja e 
Luiz Alvarenga Vianna pela ma- 
neira por que foram dirigidos ou 
trabalhos. 

O dr. Baptista Blltencourt fez 
o clogto da acção dos' directores 
do Syndlvalo de Advogados. 

A posse da nova directoria: será 
no dim 7 de setembro proximo, 








qa tEITE 





Mais um grupo escolar 
inaugurado na Bahia 


A proposito das commemorações 
do “Dia do Soldado", o ministro 
Capanenia recebeu o seguinte te- 
legramima do inlerventor federal 
na Bahia: 

“Com referencia ng telegramma 
de v. ex; tenho a. satisfação de 
Informar que as homenagens em 
memort do Luque de Caxius, no 
“Dia do Soldado", fornm organt- 
wutas pelo governo do Estado com 
a coliaboração do commando da 
6º região militar, dellas constando 
A inuiguração do um grando gru- 
po escolir, com capacidade para 
tres mil creanças, que veceheu o 
nome do destacado vulto da jústo- 
ria. patria,  Attonciosas sauda- 
ves. -— Landulpho Alves, intor- 
ventor,” 


——>— eso 
ELOGIADO O PESSOAL 
DA IMPRENSA NAVAL 


O ministro: da Marinha com- 
mbnicoy no director geral do 
Pessonl du Armada, para conhe- 
cimento. geral da Marinha, que 
resolveu elogiar, nominalmente, o 
pessonl graphico da Imprensa 
Naval. pela execução typographi- 
cao Impressão das “Famosas 
Armadas Portuguezas! e do prl- 
meiro volume dos “Subsidios pa- 
ro a Aisturia Maritima do Bra- 


E | A 


As substituições de professo- 
res primarios no Estado do Rio 


Por decreto de hontem, o In- 
terventor Amaral Polxoto regol- 
veu que o provimento, por sub- 
stiluação, dos cargos de proíes- 
sores publicos primarios, cujos 
Htulares estejam, por acto le- 
gal, afastados do exercicio, será 
feito, emqguanto durar o periodo 
de ufastamento, pelos Inspecto- 
res regionues de ensino, que sub- 
mettcrão os actos expedidos à& 
approvação do governos 











de 1038 
OS INCORPORADORES, 


(6501)) 


SERÃO INSCRIPTOS, EX- 
OFFICIO, NOS CON- 
CURSOS ABERTOS 


Pelo: presidente: do Departa- 
mento Administrativo do Serviço 
Publico” foram solicitadas, às 
Commissões de Bfficiencia, as ro- 
lações de escripturarios e esta- 
tisticos auxiliares, Interinos, dos 
diversos Ministerios, alim de: se- 
rem -Insuriptos, ex-vfficio, nos 
concursos abertos pari as duas 
referidas carreiras, de accordo 
com o disposto no art, 1º, para- 
grapho 1º, do decreto-lei n" &78, 
de 29 de julho ultimo; 

Encerrando-se as insoripções a 
d0 de selombro, o presidente on- 
careceu a urgencia: ma remessa 
das relações, do maneira a que 
os interessados tenham tempo de 
legalizar as suas Inscripções, de 
conformidade com o paregrapho 
2“ do aludido artigo, 

Os Interinos quo não satisfizo- 
rem as exigenclas da lel serio 
automaticamente dispensados dos 
cargos que occupam. 





Demonstração technica 
do combate à saúva, 
em Belford Roxo 


Realizou-se. hontem, no posto 
Jotallzado- em Belford Noxo, por 
detorminação do director do  Sor- 
vivo de Defesa Sunitaria Veoge- 
tal, uma demonstração do com- 
bate & saúva aos lavradores da 
região, Foi grando o numero de 
javradores que compareceram Ao 
jocal da demonstração que; fo! dl- 
rígida pelo engenheiro agronomo 
José Brandão Soúres Wiho, de- 
vendo o Ministerio da Agricultu- 
rã promover novos trabalhos, em 
razão do Interesse despertado en- 
tre agricultores do Districto Te- 
deral o do Estado do Rio, 


FORTIFICA 


Greve em fabrica de 
construcções aero- 


nauticas 


Londres, 90 (Iavas) — A usi- 
na auxiliar do construcções aero- 
nauticas Austin, de Birmingham, 
que emprega. seis mil onperarios, 
interrompeu hoje os: seus traba- 
lhos em vista do se terem decla- 
rado em grove centoniires de ope- 
rarios dos alteliers de montagem 
e fuselngem, 

Os grovistas queixam-so de quo 
n direoção nio cumpriu certas 
promessas feitas numa econferen- 
cia realizada recentemento sobre 
o augmento dos salarios. 

Observa-se que é estn A quar- 
ta grova que se dá nesta usina 
dosdo à sua abertura, ha dois-an- 
mos, 

——— se 


Tcdos os livros bancarios 
estão sujeitos à taxa fixa 


de 3300 de sello 


O milnistro, da Fazenda re- 
solvendo uma consulta do Ban- 
co Hypolhecark “o Agricola 
do Estado de Minas Geracu decla- 
rou que, em vista das numerosas 
decisões posterlormento. publica- 
das, todos as: livros bancarios es- 
tão sujeitos 4 taxa fixa de 300 
de <ello, por folha, desde que apre- 
sentados pair o pigamento do 
sollo, 
e .—— 


FIXADA A MATRICULA 
NO COLLEGIO MILITAR 
DESTA CAPITAL 


O ministro da Guerra approvou 
ns suggestões apresentadas pelo 
director do Collegto Militar des- 
ta capital, om virtude das quaes. 
aquello estabelechnento obedece- 
rá ao regimen do internato, fl- 
cando a respectiva matricula H- 
mitada a 500 alumnos. 
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O HOMEM QUE SE REGENEROLU PETROLEO 


NO BRASIL 


De ums tempos paira ch, d ma: 


d mitesto o Intereio qua von det 


portninda em nã, braaltolrom a 
fomeuborim da porroles nacional, 

denvome tentando, mesm ale am 
Mrpapio pio malta porta deite pote 
De continuo Capo interesso anitos 
muto dbepigeme mos po Pager una 
vindo tremgamlulero Preta rota 
apelo SA, metia Companhia 
Petrojous ao fuhia, siim do Avent 
da Mo Hraen 50, 

Acolhldos muntlimente polo sr 
Ingo Boltenult, sou gerantesga- 
ral, vinitâmos as dependencias 
Mona prospera urenização, da 
cujas Insinllacões tlvemou a me 
lhor Impregsão, 

Pol-nos dado vonstiutar a gran 
do procura do sun negõos, nesta 
capital, como ejm todo q territo: 
Flo mationni do Norte n Sul do 
Palm o que se devo, em parte, 
Insophismavolmento, mw sor pro 
foridn: Empresa conutitulda do 
vlêmentos de absolmul Ilonelida- 
doc omulty conhocidos nos nossos 
cireulos Industrias, 

Intolrimeênta satistellos com 
ar Informações,  npresontamos 
uosans dospodidas, certos do que 
Um sogro exito está gnruntido 
à notavel organização, 

“Gra Nolte” de 14]7/38.) 

(5 42485) 
meto Dog 


A Clinica Ginecologica 
na Escola: de Medicina 


e Cirurgia 

Renllzou-se na Escola de Medi- 
vini o Cirurgia o conturso para 
quthedrático “e Clínica Gyneço- 
logica, perante a commissão exn- 
minado, composta (dos protes- 
sores Augusto Brandão Filho, 
Hugo Pinhelvo Guimaries, Oçta- 
vio de Souza, Octavio Todrigues 
Lima o Clovis Cortên da Costa, 

Foi nnprovado. por unanimíla= 





Dr. 


Clúullo Goulart de Andrade 


do de votos, e indicado & congre- 
gação da Escolu para a cathedra 
da Importanto disciplina, o dr, 
Claudio Goulart de Andrade, que 
dafendeu wma these sobre proble- 
mas: de ello-pathogenia do can- 
cor cervical; 

O dr, Claúdio Goulart de An- 
drade, especialista da materia, é 
tambem livro docente da Facul- 
dude Nacional de Medicina, mem- 
bro da Sociedade Intornacional de 
Cirurgia e da Academia Germa- 
niem Libero Americana, 

O trabalho do dr: Claudio Gou- 
lurte de Andraido sobre o cancer 
cervical merece “elogios, repre- 
sentando contribuição valiosa pa- 
va a nossa JHeratura eclentífica, 


NO CASO DE DIGESTÃO 
DIFICIL... 


Quando sente Falia de appetl 
te; digestão diffioll) eruciações, 
estomago pesado e forto somno- 
Jenoln após as refolyões procura 
verificar a origen destos trana- 
tornos. Nam maloria dos casos, 
mesmo qunndo se apresentar car- 
to aala (arigininia pela fermen: 
tação gastrica), d causa docors 
re ea Insuffcioncia de noldo 
ehloridrico no succo gastrico, o 
que é& fncil corrigir com ouso 
dos comprimidos de Acldol-Pe- 
psina da Casa Bayer, 

Desta Insufficioncia resulta: a 
mã digestão das nlbuminas, res: 
ponsavel por vasta sério de dos: 
ordena de ordem toxlea. 

O< Indivíduos com dyspensia 
hypoavida ou com falsas dyspe- 
pstas ncidas, que pardem Lempo 
acusar alunlinos go invés de udar 
os alludidos comprimidos, apre: 
sentam se quasi sempre-com mal 
estar, eructuções [roquentes, sen- 
do tambem victimas le enxarue- 
cas o de varins oulras porturba- 
ções. 

O uso do Aclrol-Pepsina da 
Casa Bayer resinbeleco a digas- 
tão, faz desapparecer o estado 
nutotoxicotornamito o individuo 
perfeltamento nuphorico, Não 
perca, pois, Ltempoo use-o ás re: 
felgDes; (xxx) 


——>— ee o 
O “JOGO DO BICHO” 
EM NOVA YORK 


O processo contra o po- 
litico democrata Hines 
por connivencia com 


banqueiros 

Nova Tork. 30 (U. P,) — De- 
pondo em julzo, no processo mo- 
vido contr o político democrata 
Nines, por connivencia- com ban- 
quefros do “jogo do bicho”, 
Chnrles W. Hughes, cx-gerente de 
um hotel om. Brldgenort, no Con- 
necticut; declarou que vin Tiínes 
em Bridgoport, no ano de 1935, 
em companhia. do “gangster! 
Dutch Sehula, 

Apontundo para Nines, Hughes 
affirmou que o vira mo hall do 
hotel Barnum, onde Schultz resi- 
du por algum tempo em 1935, e 
ainda outra vez no mesmo anno, 
noenfé do hotel, em companhia 
de Schultz cc da Luly Nosen- 
Jrantz, Acredita-so que a sen- 
sação da semana, no referido pro- 
ceseo será por cocaslão do depol- 
mento de -Dixio Davis, quo prova- 
velmento occupará a cadeira de 
testemunha durante varios dias. 
———— cm e 


O interventor fluminense 
em inspecção 





Sua visita, hontem, à 
secretaria das Finanças 


O commandante Amaral Pelxo- 
to, Interventor federal mo Estado 
do Rio, contlnum na sum Inspecção 
As repartições publicas flumincn- 
ses, 

Hontem fol nm vez da Setrota- 
ria das Ninanças. O' interventor 
all clegou pouco antes do meio 
dim, demorando-se no exams quo 
fez noy varios serviços -all Tocall- 
sados até 4s/3 1/2 horas du tarde, 
quando regressou av pmlacio do 


Ingá. 
eo o 


O secretario da Fazenda 
de Parana em visita ao 


interventor Íluminense 


Esteve hontem no palacio do 
Ingá, em Nivtheros, cem visita ao 
interventor Amaral Peixoto, com 
quem almoçon. o secretario da 
Fazenda do Paraná, sr. Araujo 
Franco, 

























IMPRESSÕES DA 
CONFERENCIA IN- 
TERNACIONAL 
DE GENEBRA 


Como nos falou, a burdo 
do “Conte Grande" q 
sr. Bandeita de Mello 
Fasengetro que (ol do “ounto 

Grande", hontom entrado da Grs 

nova, Pegressiu o O spo ALTO 

Bandeira do Mello, detector gor] 

do Ministerio do Trabnlo, 
4 convite do sito Hainh] 

er, ditoctor do Buren Inter. 

Honalo du Travel partleipat o alugo | 

debates da Conleronci Interma-| 

cional do 'Prúbalho, ue se renil. 
zou, recentemente, om Gonelra. 
Tronsmittindo-nos as suma Jim 


pi quando anda o bordo dy 


Bi- 





transaliantico) ftnllino, mesini (u- 
lou o sr. Bandeira de Mello; 

— Clncoenta palzea, Teproson- 
tados por quatrocentos e dex de. 
logados e conselheiros tochmicos. 
participaram da ultima Conferon- 
dlr Internacional do Trabalho, O! 
ministro do Trabalho, ar, Walde- 
mar Falcão, que chetiava a nose 
dolegação; ul acelamaro, por 
proposta do delegado argentino, 
apoiada pelos representantes qu 
outros paízes, presidente da Con- 
ferencia, e dirigira oM trabalhos 
com multa serenidade e Intelry 
Imparcialidade, Os debates trans- 
correram, assim, sem nenhum Iin- 
vidente desngradavel e dentro de 
um ambiente de harmonia e mu- 
tum comprehentão, Mesmo pn 
questão da semana de quarenta 
horas, em que os delegados palro- 
naes e operarios so degiadiaram 
com calor; fol debatida sem a vio- 
lencia que caracterizava, em an- 
nos anterigres, discissões dessa 
ardem, Ao espirito de concilia- 
ção do ministro Waldemar. Fal- 
cão se deve comtudo não ter ha- 
vido um grave incidente entre-as 
delegações pgovernamentaes do 
Japão e da China. 

Os problemas apresentados ao 
exame da conferencia foram do- 
véras importantes e mn delegação 
brasileira, sob'a orientação segu- 
rm do sr. Waldemar Falção, 
attuou com relevante efficacia 
nas commissões e no pienario, no 
andamento e nos debates relntl- 
vos À iminigração, trabalho In- 
gena, ensinos profissional e te- 
thnico, aprendizagem, estatisti- 
caside horas de trabulho e de sa- 
larlos nas: industrias, duração do 
trabalho e-applicação das conven- 
ções, Embora não tenha o noseo 
puts ratificádo multas convenções 
à legislação nacional estã, om a!- 
guns casos, mais adeantada do 
nue varias das convenções inter- 
haciontes, As medidas do proto- 
ecão lJogal nos trabalhadores no 
Brasil collocam “o nosso paiz en- 
tre  aquelles que melhor soube- 
ram apreciar s aproveitar os en- 
sinamentos de Genebra, Wol fus- 
tumente n constatação dessa ver- 
dade que mais contribuiu: para 
levar o nosso ministro do 'Traba- 
lho & presidencia da Conferencia, 

O er. Waldemar Palcão honrou 
em Genebra, as nossas tradições 
de cultura christã, orientada pela 
philogophia do Evangelho que 
manda | colloçar os sentimentos 
humanos de rectidão e piedado 
acima da ambição immoderada de 
interesses materines. 


COISAS QUE ABORRECEM... 


Embora prohibldo pelus autos 
ridades, muitos motoristas, con- 
tra as regras do bom senso e da 
prudenciaç vivem em louca dis 
parada pelas ruas mais moxvi- 
mentadas, amerçando a vida da 
tomeits, mulheres o creanças! Sa 
isso constitua um perigo, o habl- 
to de andar de descarga aberta é 
noutra infracção, qlo acaba por 
abalar os nervos do uma neszon 
por mais enlma que soja. 

Qual o estado dos peus nervos, 
do sua sensibllimado após um dia 
de trabalho, con todos esses tor 
mentos ? 

Inso, porém, não seria nada as, 
no chegar em casa encontraste 
4 sua esposa ben disposta e an 





Lisfolta,,, Entretanto, &90% du 
mulheres soffrem do regras lr 
regulares e dolorosan, da enxa- 


queças e enlicas porlodicas: que 
provocam mão humor constants, 
nervosismos, eto;, que acabam 
per' ameaçar, sertamente, a feli- 
citado conjugal. 

Levo para a -sum esposa, um 
tubn' de dragens de Tandorine 
fextractos de plantas e da glar- 
dulas com seus hormontos) e ve 
rá que, em ponco tempo, nsset 
softrimenton torniinarão, dexvol: 
vendo ao seu lar; paz e Lranquil- 
lidade! 

A Tandorine 6 a melhor amiga 
da: mulhor;' fagaa guardiã per 
manente «a. Telicidado de sua 
casa, Uma leglho de mulheres, 
Ja todas us cdndes, & fan do Fun 
dorine, (xxx) 


eo io dig 
RECLAMA A MEDALHA 
DE, DISTINCÇÃO 


Ao titular da pasta da Justiça, 
o da Marinha: transmittiu hon- 
tem, para os fins nte forem jul- 
gados convenientes, à petição do 
primeiro sargento da Armada, 
Adelino Bernardino dn Silva, 
versando sobre tima Medalha de 
Distincgão que lhe foi conferida 
cm 1998, 

—— — o. 


Q jogo na casa de Deten- 
ção de Nictheroy 


O promotor declara que 
não deu entrevista a 
respeito 


| 


Em officio dirigido, hontem, ao 
procurador geral do Estado do 
Rio, o promotor publico da «o- 
marca do Nictheroy, dr, Americo 
Herculnno de Oliveira, declaroil 
que não deu nenhuma entrevista 
A respelto do jogo na casa de De- 
tonção da capital fluminense, nc- 
crescentando: 

— “De facto, visitei: aquella 
prosidio o deixei consignada no 
respectivo livro de termo de vist=| 
tas R minha estranheza em en-| 
contrar os detentos na pratica de 
Jogo de cartas, o qua me levou a! 
chamar a attenção do seu director | 
para essa irregularidade", 


O DEFICIT ARGENTINO 


Calculado em 57 milhões 
de pesos | 


Rúernos Aires, 30 (VU. P.) — q! 
presidente Ortiz) teve” hoje: uma! 
conferencia com o ministro das 
Financas, sr. Tedio Groppo, & 
respeito do deficit caleylado em 
h7 milhões de pezos no orcasento 
do anno vindouro, 

Falando & imprensa, o ministro 
declarou que, na referida, confe 
rencia, foram estudadas as cifras 
gernes do orçamento, em compa- 
ração como reajusto do corrente 
anno, 

Accrescentou ter o prosidente 
Ortiz declarado que ze entenderá 
com os domals ministros afim de 
reduzir as cifias nos varios do 
partamentos, 





Os hospedes officiaes do 
Reich occuparão o cas- 
tello de Bellevue 


Berlim, 30 (Havas) — O chan 
celler Hitler resolvey remodelar + 
Castello de Bellevne, em Berlim 
para nelle-recebor os haspedes of. 
fíclres do Releh e realizar Cor 
gressos, Acredita-se que es obra 
estarão torminadas nu proxim 
primavera, 

































































Foi um dos cabeças da 
rebellião de 35 


E agora se viu preso 


Pela D. G. I. 


Por cccanião da revolta do ex. 
tincto $º R. 1,, em 27 de novene 
bro de 1095, fol duda comu um dos 


+ rerameam 


O extencite Antonio Bento 
Montetro- Tonrinho 


Preso com os demais revoltosos, 
respondeu a Inquerito, na delega- 


ca e Social, sendo recolhido a bor- 
do do “Pedro 1º, 


seguiu o ex-official fugir, atirtan- 
do-se ao mar e alcançando o litto- 
ral, Isto dia 11 de abrlj de 1936, 


Erdi-o. 
Evadido, 
Tribunal de Segurança Nacional e 


são como-um dos chefes da re- 
volução. 
Hu dias, fol elle pres opola se- 


descobriu, sob nomes supposto, 
O sr, Cesar Gurcoz o encaml- 


prhy à pena gue fol condemnado. 


AV. RIO BRANCO 
ESQ. OUVIDOR 
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AS ELEIÇÕES PRI- 


LIFORNIA 


O presidente Roosevelt 
pede a substituição do 


senador Ellison Smith 


Weskington, 30 (U, P) — O 
Et. Roosavell regressou hoja á 
capital afim da acompanhar os 
resultados. dus eleições primarias 
offectuadas na Carolina do Su] 
e nã Calforntk, bom somo orga- 
nizar a expediviko punitiva contra 
a rosleição do senador conserva- 
dor democrata Millard TYydings, 
do Maryinnd. 

O presidente Roosevelt pediu 
aos -eleltoros da Carolina do Sul 
para que substitulssem o velho 
senador Ellison Smith pelo go- 
vornador Olln Jolinson, favoravel 
ão New Deal, O chefe de Estado 
favorece cgunimento À erceleição 
senador William Gibss 'McAddo, 
da Culiforniu, 

O presidente: Roosevelt. Invadi- 
rã o Maryland, apolando o mem- 
bro da Causa dos Representantes, 
sr, David J. Lewis, na campa- 
uba contra o sorutdor 'Prdings, ao 
qual o chefe de Wstado € forte- 
mente contrario por quanto allo- 
Eu que cello é prejudicial ao fune- 
elonamento do governo, 


CONSELHOS GERAES 


Him caso de recear uma Infe 
cgão, por tor estado em pales 
tra ou em contacto mais prolon- 
gado com uma pessõa doente, 
uconselia-se além de lavar as 
mhol-e Ge gargurejar com agua 
Dura ou com agia e sal, — chu- 
pur cdtuas: pastilhas de: Pantiavi- 
na para evitar uma angina, uma 
tiphteria ou outra infocção, cuja 
vortu de ontrada é a bocça, 


As pastilhas do Panflavina dis- 
pensnim, multas vezes, om garga- 
tejo antisopticos, alguns dos 
quaes são, às vezos, irritantes. 


Em época de grippes, do ca- 
uhumba, de diphteria, do escar: 
latina, não se deltar som chupar, 
previamente, uma ou duas dessas 
pastilhas, 


No caso de um filho ter esta- 
do em contacto com uma crean- 
a ou ui adulto com tma das 
Inferções avlmma roferidas, dever 
se dardhe, após as medidas ga- 
raos de asseio das mãos, do ros- 
to e da bocca, uma pastilha de 
Panfiavina para chupar e á nol- 
tc, no deltar-se, oulra, 





(xxx) 
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À situação do commercio 


na Austria 


Berlim, 30 (Havas) — O é, 
Eranz  Haylor, chero da Liga 
Commeretat Alloma declarou que 
Hsituação do commercio da Aus- 
tela & multo dificil, Pediu ao 
commercio allemão que auxilie o 
cominterçio austrinco com a expe- 
vienclal comniorelal do Reich, ca- 
euiccendo o esnirito do concorren- 
cla, 1) obsorvou; 

“p' contrario ao esplrilo da 
communidade nacional que as fly- 
mas fortes aproveitem a situação 
para tentarem apoderar-se do es- 


cosdovro do commercio aus- 
triaço,!! 
Terminou recommendando ao 


commercio allemão que vele para 
ulo 48 firmas austrincas não fal- 
tom mercadorias afim de que pos- 
sam aproveltar-so do surto eco- 
nomivo, 


FALLECEU O INDUSTRIAL 
OPEL 


— 


Um dos maiores fabricantes 
de automoveis 


Vienna, 59 (U. P.) — Talleceu 
subitamente, durante o somno, 
num hotel local, o er. Prledrich 
Upel, supplente:do presidente da 
Companhia Opel Automobile, de 
tuesselsheiz. 

O sr. Friedrich Opel, que con- 
tava sessenta eo tres annos, era 
wm dos mais conhecidos mem- 
bros da industria do automoveis, 


-. 00 q — enpeey 





cabeças do movimento o tenente 
Antonio Bento Monteiro Tourinho, 


cla especial de Segurança Pollti- 


Daquele presídio politico, con- 


Dequells tempo para cá, apesar 
dos esforços empregados para sua 
captura não fol possivel encon- 
foi cllo: Julgado pelo 


condemnndo a dez annos de pri- 


coão de Segurança Pessoal, que o 


nhou go sr. Israel Souto, delega- 
fo especial, que o removeu para a 
Casa de Detenção, afim de cum- 


MARIAS NA CARO- 
LINA DO SUL E CA- 
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UM DIA CHEIO NO 
MONROE 


Um momento de palestra 
com o interventor 
paulista 


O Miinterio da Justiva voltas! 


nos das de grundo movimento, 
Ainda hontonvo gullneto do qul- 
nistro. Trancitco: Campos qulovo 


imulto frequentado, poneipunon= | == 


to ne pate da tntdo, Do cos 
po diplómatico, nh estevecs ml- 
nlatry da Polonta, 


Tambem conferencia com o ml- 
nistro o coronel Cosin Nelto, mom 
bro do Tribunal de Segurança Na- 
clonal. Esie magistrado estava 
com a audiencia marcada para a 
vespora; mas, como o ministio 
Francisco Campos: não voltassa 
ante-hontem, no seu gabinoie se- 
não 4 noite, fleoy aquela audien- 
cia ediada para hontem, 

A conferencia fo! demorada, 


O CHEFE DE POLICIA 


Já fi tardinha chegava no Mon= 
iva o capitão Filinto Muller, E 
Unha logo nccesso no gabinete do 
ministro” Francisco Campos, À 
presença do chefe de Polícia no 
Ministerio da Justiça desportou 
interesso À reportagem, E É sa- 
hida do gabinete do minisiro o va- 
pitão Filinto Muller não se pode 
furtar no cerco dos reporters: que 
lho pedinm noviinde, O chete de 
Polícia respondeu ecvaslvamento: 


— Vim conversar como ministro 
sobre a marcha dos serviços, que 
superintendo, 


Um reporter mnts teimoso nliu- 
den boatos que correm, E o capl- 
tão Filinto Muller, sem perdor a 
calma, assim se despedo: 

— Já se fol 4 época dos boatos, 





Menlina-me hoje menta qu 
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CENTRO 


| 


| MULTADA A FIRMA 
|NATARAZZO EM MAIS 
DE 100 CONTOS 


Por haver deixado, ile- 
galmente, de satisfazer o 
pagamento do imposto 


Contrn no8. A, Industrias Ro- 
Unidas Po Mulurazao, fol lavrado 
o uuto de infincção, por. havor 
prejudicado a Fazenda Nacional 
na quantia do 94/S148700, 

O resultado a que chegaram os 
autuntes (ol obtido polo exame 
do livro que so relaciona com a 
contabilidade commercial do esta- 
belecimento, em confronto com vu 
da eserinta: espoclal do Imposto 
pronoreluna] sobre ns vendas mer 
cantis. 

Em defosa, a firma Interessada 
rentra em longo nrruzondo, preten- 
tendo demonstrar a improcedon- 
clio do muto, pel Inconstituciona- 
Húsite do decrota-Jol mn; 348, de 23 
de março ultimo, e bem assim, 
nobre mn pretensa Impossibilidade 
flo ser exocutado o mesmo decro- 
to — “emnuanto o poder compe- 
tonto não disser como deve ger cU- 
brado o Imposto nas vendas à va- 
vellstas!” = nreguição que a Recebe- 


CHEGA O INTERVENTOR pe (tória Federal diz colidir com o 
Ed da 


SÃO PAULO 


Mal havia entrado nogabinete 
do ministro da Justiça o coronel 
Facó, commandante da Policia Mi- 
lar, cias que chega no Monroe o 
sr. Adhemar de Barros, interven- 
tor em São Paulo, O Intervontur 
paulista, recebido polo gr, Clove- 
lnnd Mnctel, chefe du publicidade 
do Ministerio, fica um momento 
na ante-sala, deixanido-se cercar, 
com visivel gatiafação, pela ropor- 
tegem, Em sun physlonomia, fi- 
cando logo & vontádo entra os Jor- 
nalistas, percebe-so que o sr, 
Adhemar de Butros lom prazer-en 
cultivar seu espirito expansivo, 
Não têmo as: indiscreções, e va 
respondendo as perguntas dos 
protissionaes da curiosidade, Um 
qiler sabe qual o objectivo politico 
de sua permanencia no Rio, D 
responde o interventor com pres- 
toza que não tem objoctivos: poll- 
ticos. À proposito, observa quo es- 
tá adminiatrando São Paulo sem 
caracter político, Está fazendo 
administração tenda em vista ns 
aspirações da collectividade, Os 
seus auxlilares são todos flguras 
moças, identificadas com os) pro- 
blemas do Estado cada cada qual 
em seu sector. Allude 4 figura do 
sr; Cesar Vergueiro, como um ve- 
lho político, mas: que hoie está 
identificado coin o programma do 
Estado Novo, que lhe cumpre exe- 
cutar em São Paulo, 


O sr. Adhemar de Barros revo- 
nhece quo a ellunção financeira de 
São Paulo não é de desafogo. Con- 
firma que o deficit '& de vulto, mas 
vao sendo combatido com hones- 
tidade, A acção do governo paulis- 
ta, actualmente, é do vigilante do- 
fesa dos interesses do Estado, Ag- 
sim, nas questõey levadas no judi- 
ciarlo, quando-so torna putonte a 
obrigação do Thesouro, sompre o 
Roverno promove um accorda com 
as partes, sem intervenção de in- 
termedinnos. proporcionando ao 
Thesouro Estadual uma equitati- 
va reducção nos compromissos. 


Proclama o st. Adhemar de 
Barros que, em consequencia des. 
5a actuação do seu governo, o cre- 
dito do Estado vas resurgindo, e 
dentro das mais: emuilibradas 
condições, Assim, já tem tido 
propostas de emprestimos de 
20 e 50 mil contos, em práso 
curto, é certo, R e 10 unnos; 
mas aos juros razouveis: do 5 e 
6 *|º Tem mesmo uma proposta 
de emprestimo de 200 mil contos 
esta com o prazo de 0 annos, 
Mes abl os juros plelteados se 
elevam ao nivol dos 7 º[9o E! uma 
proposta, entretanto, que não so 
apresenta muito seductora para 
os Intultos moralisadores da ad- 
ministração do Estado. 


Agora o sr. Adhemar de Barros 
fala do seu regresso, quo será hy- 
ja, pelo Cruzeiro do Sul, D os- 
clareco por que abandonou: neci- 
dentalmente a aviação. Preferia 
oiavião como o unico meto rapido 
de transporte, quo púinha São 
Paulo a uma hora e quarenta mi- 
nutos do Rio, Sem o avião, não 
teria feito o quo fez recentemente, 
indo à São Paulo numa fardo e 
voltando na manhã seguinte, 

Entretanto, tendo visitado 9 ml- 
nistro Mendonça Lima, esto titular 
o convidou a valorisar a vit- 
ferra. Demais, nó assim descan- 
sara, aproveltando q Intervalto do 
percurso ferroviario. 


O sr, Adhemar de Barros dá 
uma novidade ao reporter: está 
esperando o seu novo avião, que 
comprou na Amorica, E! um np- 
parelho veloz, qiia desenvolve a 
Velocidade de 350 kilometros, 


Finalmente, chega ao grupo o 
&r. Oliveira Vianna, official de Ear 
bineto “do ministro da Fazenda, 
Apresenta as desculpas do mi- 
nistro por não ter podido compa- 
Fecer, na vespera no seu gabinete, 
quando havia audiencia inarcada 
com o interventor pnulista. O sr. 
Souza Costa estava enfermo, As- 
sim terla o prazer da recebol-p em 
sua residencia, & nolte, 


O interventor paulista entra no 
gabineto do ministro Francisco 
Seia às 5 horas, o dal! sãe 

6. 


Ainda conferenciaram: com o 
ministro Francisco Campos o pro- 
fessor Irineu Machado o o Julz 
Nelson Hungria, 


e e 


SERÃO CONSTRUI- 
DAS 18 NOVAS 
UNIDADES 


O programma naval 
norte-americano 


de 1939-1940 


Weskington, 90 (Iavas) — In- 
formações fornecidas por fune- 
alonarlos do Departamento da 
Marinha adeantim que o pro- 
Eramma maval para o exercicio 
1990-1940 que está sendo elabo- 
rado abrango a construcção do, 
pelo menos, 18 novas unidades: 
dols' couraçados, doly cruzadores, 
oito contratorpedoiros, seis sul- 
marinos e, provavelmente, um 
navio porta-aviões, Parece quo 
ha tambem previsto um augmen- 
to dos effcotivos dus forças na- 
vaes entro 2,000 0 5.000 homens, 

Ligam-so aqui estas Informa- 
cões a um artigo recente do 
“Jornal do Exercito e da Marl- 
nha” no qual o secretario do Ee- 
tado da Guerra Woodring, recom- 
menda o augmento dos effecilvos 
da Guarda Nacional de 195,009 
para 210.000 homens, q creução 
ds uma força militar aerea de 
2.800 aviões e n modernização da 
defesa das costas, 


e 


= 0] ereta 


proprlo regimen exprésso no do- 
creto n,:22.001, de 1942 — onde 
Be esclarece n maneira de cobrir o 
Imposto nliudido, nas vendas fel- 
las a varojistam, x 

Julgado procedente o auto, foi 
Imposin A firma a multa de...... 
104:5258100, correspondente ao 
triplo do imposto exlelvel, quan- 
tin que Juntamente Com a de,,,. 
U4:831S700, rolativa an Imposto Je- 
vido, deverá ser vevolhida aos co- 
fros publicos, no prazo amigavel 
dn dO dias, sob pena do cobrança 
executiva. 


e 
REFRIGERADOR 6. E. 


GARANTIDO POR UMA ORGA. 


NIZAÇÃO COM 60 ANHNOS qr 


EXITO MUNDIAL! 
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ALDEIAS DEMOLIDAS 
NA PALESTINA 


Estação ferroviaria in- 
cendiada e comboios 
descarrilados 


derusalom, 30º (Havas) — As 
forças militares continuam a ex- 
purgar a veglio de Naplouse: Va- 
vas aldeias dos arredores cujas 
citsas. sorviram do refugio a ter- 
roristas. foram demolidas, Por 
terom encontrado: hontem armas 
em um enrro as tropas levaram a 
effeito huscas nas: proximidades e 
descobriram tim pequeno grupo 
armado o múlleltores. Houve 
breve luta durante a qual os sol- 
dados matatum um terrorista é 
aprislonoram outro, Por outro Ja- 
do perto de Jerisalom oa terro- 
vistas Incendiarum a estação da 
estenda de ferro de Battir denols 
do terem roubado todos os empre- 
gados, Na mesma região Uma 
bomba explodiu descarrilando um 
teem 6 interrompendo o transito 
durante todo o din, As autorida- 
des de Ammam tomara energl- 
eis providencias afim de expulsar 
dn regito os terrovistas, Infor- 
mações de hor fonte declaram 
tuo cos terroristas ostão actual- 
mento nau 'Transjotlança cujas ro- 
Elões pouco habitadas escolheram 
como quarto! gonoral, 

Londres, 0 (Lovas) — “Teles 
Egramma te Torusalem para a 
Agencin Teuter Informa: “mTres 
Pessoas forim morins durante 
uma tuta travado entro om rebel- 
tes o bm destacamento do regl- 
mento da Essex que-fol muxiliado 
pela aviição, 


DESFALQUE NUM DEPARTA- 
MENTO DO VATICANO 


Accusado de apropriação 
indebita o administrador 


da iluminação 

Roma, dO (U. P,) — A United 
Press soube, cin clreulos mereco- 
dores do maximo credito que Ma- 
Flo Poll, administrador da ilu- 
minação do Vaticano, foi preso 
bontom pelos gendarmes papaes, 
& recolhido 4 prisão, onde aguar- 
dará julgumento; 

Polltl 6 nevuzado do-apropriação 
Indebita de fundos pertencentes & 
Bgreta, fundos esses que estão 
sendo verificados, 

O accusado, quo € eultetro e 
conta trinta annos do edade, tra- 
alba no Valicano lia quatro an- 
nos e é filho do “chaufteur'” do 
Pontifico, 

Soube-se quo ag suspeitas con- 
tao joven surgiram por motivo 
dia vida faustósa que gozava, fre- 
iuentando clubs nocturnos, tiek- 
tros e restaurantes de luxo, seni- 
pro acompanhado de mulheres ulo- 
ErCs, 

——— ql 


A INDUSTRIA DE 
AVIAÇÃO NA IN- 
GLATERRA 


Seis mil operarios 
em greve 


Birmingham, 39 (VU, PJ) — Na 
fabrica do uviões “Austin Motor 
Company! em Cofton, Hackett, 
sets qull operarios =o declararam 
em eicvo alegando que os seus 
salarios são cm mesmos do quo 
vs das fabricas de automoveis, 
emquanto o trabalho de aviação 
é muito mais delicado e justifica 
sularios mais elovados, 

Os  crovistus  portencem q 


APOLICES MINEIRAS 
SERIE — C — Juros 7 % 


Mim telioa dado em gire Dam mo frirpuarrenaa ia ale 
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AC VENHA AS VISTA O ACRILAZUNA SEUCAO BANCAS Du 


LOTEBIGO 


SSA DO OUVIDOR. 
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JUSTIÇA 


MILITAR 


Decisões do Supremo 


Tribunal Militar 


O Supremo Tribunal Milltnr ros 
formoy us sentençãa de primeira 
instancia parm nhsolver da ao- 
eluução do crime de deserção os 
militares Djnimic do Castro a Ma- 
noel Antonta Nangel, ce para ro- 
duzir as condemnações impostas np, 
Atilio Caputo, Oswaldo Rosas e 
Jose Antonio Pereira, o primetya 
do esine de deserção e tm dois 
ultimos do da Insitbmissão: con= 
flirmou-as condemnações  applica- 
das a Otto Janssman, Manosl 
Porcillo Venâncio, Jovelyno Motta, 
Enock Galvão e Ellezer Gonçal- 
vce, todos pelo crime do desorção; 
e, em EcasiD gocreta, por se tra- 
tar de rios em liberinde, julgou 
us appelliações  Intorpostas das 
Absolvições de Lazaro Jose Gue- 
Primo, Francisco Antônio Perelrn'e 
Eutlydes Saritos Mendonça, o pri- 
meiro necusido como idesertor a 
os dois ultimos como Insubimissos. 
As decisões tomadas serão torna- 
das publicas na abertura da ses- 
vão de hoje; 


SUMMÁRIO DE CULPA 


Prosegue hoje, na 1º Auditoria, 
o summario de cuipa do militar 
Sylvio da Silva, pertencento no 1” 
KR, 1, necusado de haver pratica- 
do furto, 


TENTATIVA DE HOMICIDIO 


O Conselho Permanente de Jue- 
Hom da 1º Auditoria, tendo por 
presidenta) “0 major Lulz' Celso 
Vehõa Cavalcanti, veune-so hoje, 
para proceder no julgamento da 
Frrincisco das Chagas Balthazar, 
Ingurso no crime do tentativa do 
homicídio, 


VARIOS: JULGAMENTOS 


Serro julgados hoje, na audis 
toria da D. P, A., Raymundo 
Fulgencio Ribeiro de Moraes, Ma- 
noel Yrantisco Amancio q Anto- 
nio Pereira do Andrade, o prinei- 
ro pelo crimes de falsidade adml- 
nistrutiva a os dúls ultimos de 
lesões piyuslcas. 


HABEAS-CORPUS 


Na sessão de hoje, do Supres 
mo 'Pribunal Militar, além de pro- 
cessos de pedidos da concessão da 
medalha de bons serviços, consul- 
tas e recursos: administrativos, 
serão julgiúdos os habeas-corpiis 
impetrados em fnvor-de Benedicto 
Campos de Ollvelra e Jost' Fran- 
cisco Lubanschel;, dos quaca & 
relator O ministro Cardoto da 
Castro; Albino Xavier, Bino Ra- 
malho Oehlmever a Dermeval 
Paraguassu" de Lacerda, relator o 
ministro ' Bulção Vinnna: José 
Alves Quinta, Arnaldo Gulz Nosé 
e Octavio Ferraz, relntor o minia- 
tro gen. Deschamjis Cavalcanti; 
Antonio Bonn, relator o ministro 
alm, Amphiloquio Roi: Americo 
Martins, relator o ministro nim, 
Cltnhy do Alencastro: Antonio 
Felippe, relator o ministro alm. 
Raul Tavares e José Silva Arail- 
Jo; relator o ministro gen, Ray- 
mundo Barhosa, 

O presidenta. gencral Andrada 
Neves antes de abrir os trabalhos 
da sessão, distribulsá aos mínia- 
tros que terão de relatal-os- os 
novos pedidos de habeas-corpus 
hontem entrados na Secretaria, 
daquela alta Corte de Justiça dos 
seguintes pacientes; Eduardo Lou- 
relro, Luiz Thomaz do Nascimen- 
to, Lazaro Alves de Oliveira, Ba- 
turnino Pinto Feliz, Antonfo Pe- 
res, João Teixeira, José Tuba- 
nella, Jonquim Alves de Carvalho, 
Enéas Oliveira e Souza, Demos- 
thenes Roche, Agenor ds Almei- 
fas Manoel Nunes, Hamilton Gar- 
cla da Rosa, Alfredo Tessiittl, Jo- 
86 Vieira de Andrade, Affonso dos 


'Sentos Souza, João Candido do 
Nascimento, Sylvin Pores, José 
João Lara, Orestes Valentine, 


Octavio Miguel da Silva, Angela 
Antorilo Ferraro, Didimo us 
Soares, Gumercindo Rolla, Jon 
quim Castilho de Almeida, Anto- 
nio Coelho da Silva, Oneslmo Bar- 
hosa; Nelson Ferreira Redine, 
Darcy Cordeiro. da Silva, Fran- 
cisco Corrêa da Oliveira, Olto Ma- 
durelra Pinto, Luiz Antonio Mar- 
tins, Orlando Lnlz Martins, Agos- 
Linho Sannl, Sylvio Endrígues 
Magdalena, Sebastião Amador, 
Oscar Coelho, Bugenio Muniz da 
Silva, Antonio Carlos Gonçal- 
ves Filho e Joré Monteiro Blt- 
tencourt. 


eq 


Alistem-se! Hoje mesmo 
na Socledade Monumenta! 2.000 
contos jogando só 1a milhares, 
extracção sabbado proximo, 40 
Socios À 1008, der bilhetes intol- 
ros, expostos nas vitrines do 


AQ MUNDO LOTERICO 


Rua do Ouvidor, 159 
Hoje mais 200 contos — Loteria 
Federal — Yique Rico! 


(4870) 





As matriculas de estran- 
geiros nas escolas mili- 
tares dos Estados 

— Unidos — | 


Permittir-se-á sómente 
a matricula de-um estu 
dante de cada paiz 


americano 


Washington, 30 (Havas) — O 
poder executivo deu a publico ox 
regulamentos que regerão as ma- 
trlgulas dos cldadãos do auíras 
nações umerioanas nas Academiaa 
Naclonnes da Marinhn e do Exer- 
cito dos Estados Unidos. 

Os regulamentos dizem que os 
pedidos de matricular serão diri- 
Eldos ao Departamento de Estado 
por intermedia das representa- 
ções diplomaticas acreditadas em 
Washington, As arcademina do 
exercito e da marinha só podo- 
rão matrleular um estudante dao 
cada nação americana, 


À Conferencia Pan-Ame- 


ricana de Lima 


Santiago, 50 (CU, P) — O gos 
verno está estudando a counpo- 
sição da delegação chilena 4 Con- 
ferencta Pan-Americana de Lina, 
devendo as nomeeções sererm fei- 








tas definitivamente em fins dy 
outubro. 

Ad 
uniões trabalhistas, nove day 


quaes de partleular importancia; 
porém, até neora, não liverars 
apolo official dessia uniões, 

4 direcção da fabrica, até € 
momento, não fez declarações, 
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O homem 
das alturas 


e m——s 


A eminento patrol 12, Jtlulma 
Alheio Purres protoriio pectntos 
niento, cum dpplutsos do altas 
pesam, um catntogo belly cón= 
tro us Ineuradem  avonturolças 
pola nos solvi Puseiilo eus 
teetom o como Mo mebvteotas fontiutl= 
vt deal fred o po raro um 
mintpoisino to MIRO RS LEA 
tum O ut beia no memyotho erre ads 
fogo vibra prevent opunto dpi qo 
puthetico du eldentelã  hnfeliznion 
to cntemeroRro eles up tes Ligia 
ae aeonteshurentono Gino luguLe Lam 
gundo dos eplsgelos: porontuthior= 
te verificados, Prates do Inyras 
(lts, posslvolmielite cum inbuitos 
rondonunos, clviadbres, queteios 
tÍSOE, inue do Quo pureco, senti 
do qm cutopgoplcanon Clima tiver dus 
euirelia dont componente du Cons 
Eolho de Eiscalização do Cunhas 
socs selontificus so Brasil, memo 
nocessarto  uppireliumento tes 
chilco, qual o dus mlasões do 
grundo desbravidor de nossos dus 
wilnios lgnorados, Cura nadentos 
4 do Jxerelto Nacional, Nossas 
Lindetras, em gerul q rigui Le- 
elitco substituído cum desyan- 
tugem pel ousadir tojnerurias 
donde: po fremuonehu das cullumes, 
gerliielos vlolencias, sem qu com 
pensação de Um melhor conhecl- 
mento e eltoação cu du catesbitas 
dy selvagens vuryurtdos À qtnbei 
clvilizução, 

Una excitsão: com tes finne 
Uainder, prato po per ano Uirisino 
yerlgoro ce prejudicou iquando 
não viste Invastes com ujodlivos 
qionos claves, tem poi elever aut 
uma penciição setentifica, qnumi- 
di dos meios  Inulspensavols ás 
investigações o pesquisas meia= 
ta ou Eminediatamento on con 
nexão vom ox propusitos da cru- 
guda, Comparemos a alento qht- 
du por essa sucvessão de uandel- 
Vitis — ee investem, um sum mutio= 
ria, não pelo interlur quais contra 
o interior, em bulidas: qorigusaa 
polo sertão cm fórum, desappnre- 
lhadas, embora con ardor e As 
vozes mesmo com cortn heroiehla- 
da — conj essa ontra recente 
ulssão argentino no utuplanv Lo- 
Jivhano, crfícetusda com absoluta 
preciso technleil, Ludo se; desen- 
rolando Bem atropelos; Incortezas, 
com ini ordem que só a selen- 
cia púdo oulorgar dos seus Jns- 
trumentos de seção cm buscada 
verdado, ma pratica benemerita 
da melhor sulier para melhor 
gepvip. 

A pandelra argentina — anul 
o vocabulo “fan” se ndus- 
ta & maravilha — Unha) deanto 
de sb um progrummir hypsulógico 
da nutor pPolevanclr para melhor 
conhecimento du blulugia comple- 
xa do homem dus grindes caltl- 
tudes, abrangendo o depariamen- 
to de Potosl, com uma altura 
epproximada de 4.000 metros nci- 
mu do nivel do mar, estudando 
do preferencin as populações mi- 
nolras de Liullagua, Uncia, Ser 
culo XX, Miraflores e Cutavi. A 
missilo, (ue ce niniu de toda a 
apparelhagem tecimica necessaria 
qo delicado genero de investisa- 
vocês, com uma preparação proll- 
minur em quo tudo Col previsto o 
meditado, teve: como. Integrantes 
valores solentificos afivimidos e 
veaftirmados no grande centro de 
cultura de Busnos Alres, sendu 
quao chefe da missão, o Jovem 
selentista Edunrdo Capdehourat é 
um dos melhores nomes da actunl 
cultura medica argentina, com 
trabalhos: sobro gazes do sanguo 
que hoprarian as mais opulonias 
Hicraturas medicas, 

Ventura Moreea, Adolfo Nan 
Ciures, Luis Cutino, Atilio Cóppo- 
Inco/0 estudante de medicina An- 
dies Martinez. [oram Os compa- 
nljetros do Copdelúurat, A cxcel- 
lente publicação “Estudios sobre 
Ja: Blologin del Hombre de  AMI- 
Lud”, tela em 1997 pelo Ministe- 
vio da Justiça e Instrueção Pu- 
blica de Euenos Alres, permitto 
vit juizo cxncto sobre o extta 
ddmiravol da Inlelativa vonlizala 
tob wu organizado precávida, me- 
thodica e ctfivionte: do eminente 
protessor de medicina, de renome 
universal, di, Mariano  Custex. 
Com tino experimentado e Invga 
visão de sáblo e de patriota, pole 
q vonhecimento du altitude & du 
galor velevancia para a Argentt- 
na, que na planhlo já altingiu 
progresso co clvilizicio assombro- 
eua o ainda possue nas regiões 
montanhosas jnmensos vazios de- 
mograplilcos, traçdu o mestro omi- 
uente as precisas baves da follz 
Landolva, dizendo  textunimente 
que ax pesquisas devitti abri 
ger “a capividade do trabalhos 
e lypo do ulhmertução mute ado- 
quada ag homem são du altitude 
e demais fuctauros. velacionados 
como reclmen de vida, us ntle- 
eções que o podent accomnetter, 
eoido ue ulgumis proprias no 
melo de vidi, e a Influencia que 
colye o organismo súlio ou doen- 
to tem o melo que q envolve: 
elimaç qr, solo tudinções vosml- 
tas, agua, tuuna, fura, elementos 
nuturnes, cestos tres últimos nos 
quaçs esti Intimamente: Vinculada 
Ro nlimentação!, 

A delegação partiy paras al- 
tulus com duls vagões dn fervo- 
carril. com todas as adantações 
necessarias 4 anvomnmodação do 
pessont,  povíclta fustallação de 
todos os melos technicos Indispen- 
havels fs pesquisas, gondo bento 
o original e completo laboratory 
ambulinto em 20 de janeiro de 
1947, em tocante: corimnta pu- 
bilca & qual compareceu qresgon- 
mente o presidente di Republica 
«o entiio, general Agustin Justo. 
Lira so ter um Impressão do pt- 
gor selentitico dessa fecunda bum 
delra, basta quo so mencione à 
Jet dos qprincipace apparelhos 
eue forum Installados nos roferi- 


«Cos carr, e que estiveram em 


permanente  fonmeelonimento du- 
punto toda a visgemp baropefriys 
mitimotroz.  podometros,  oleotyu- 
estdiosraplos dlimesra pos, cante 
lavoscóplo, ncroscoplos, polrtciu- 
quetros, espyrometros, upparolho 
de metaboll=mão basal, vomeulimo- 
tros, Visvastinetras, uppavelho ques 
ra roserva-alenlinao manometima, 
potenclemetço, ostilotnetres, eles 

Um somo mimero de pesquisas 
Interessantissinas foram feitas 
sobre a capacidade respiratória, 
indices emtiguineos, variações tot- 
elonuos du clrvulação, qmetabolis- 
mo búsico,  phenomenas  electro- 
moteorioos, tendo sido utilizado 
como material de estudo não só 
e população obreiro qe piria qt 
veztão como tumbem e principal- 
mento v= proprios eotonticina ex 
planadores, que une do orennto- 
ao estive ndo com pele sarna 
adaptação err condições hlulesicas 
Doro diferentes, A muttosalisorva- 
cu tos intosimintes da comuntesio 
eetentlica  intelou-to asim que 
teria Cocuindos es S000 anotros 
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de uliltudes von o uppurcelineno 
Mes qurlino leve nfeanaere O quado alii 
mtu (Aelcdado piesplputonha, 
Codise geral, qui do cilma o tuigt= 
poa, eminblios, Annan, pngs 
tas proecordiul, uippotenola, porte 
dedo qetnorhuço que os juabiligii= 
Reg dove desporlncana o Mqrina!! ma 
“epotocho voo vocnbulos o (he entire 
euconda, Jacto singular alundro 
vedar e trabalho de agitação uir= 
into é tunte mata raplio e per= 
Celto equanto menor (Or a alada 
do poelentos A eiamplsaÃo euri= 
Plupon fáetan de pothologia peglo- 
nal do arando qelevimetaço tocou 
emo a excepelonalidade qo Qhi- 
botes do hyportiyeeolbino, do 
yachilquoç ed asthana o dns docn- 
eos muto lines em pera) tina 
vez quo o empobresimento sit 
gulneo encontra nceionção. juiu= 
valo mi globulzação  qhiyslulogtva 
dao propria altura, pola oz hubit= 
tntesido alilplano boliviano têm 
mo eltra de globulos vormolhos 
que oscila no redor do f milhies 
por om, quando mw nonsa é so- 
Dido he se mintém nas 4 izinlion= 
cas de D milhões, 

Eis tmn Bandelra Soclenttica e 
não uniu bandolniu avonturolra, 
Vomese caracteriza polm procisão 
teclimnica, outra pela aintacha 
cornJjosm, Não Jesito am aftrimar 
que us nossas realidades necosal- 
tim mala das primeiras. sSevão 
menos perigosns, mas Inocuns a 
mais proveltosas, O sou rotolvo é 
sempre um progrannia de estudo 
meticulosamente traçado, A grun- 
do vepublios amigi e frmi fold 
Bolivia fazer cu complexo quertil 
hypso-blologico" dy habitante da 
quusi celesto altura, Indissociado 
do seu meto de vidas vim provel 
tosissima excursão sulontifica pre- 
cisimos nós Drasiloiroe organizar 
o com tod urgencia; o estudo do 
homem du baixada, Este 6 um 
tod nossos mnlores themas de ve- 
Elonalidado eclontitica, ondo he- 
rolen e estolcamente o nosso dos- 
ventuvado trabalhador pira vive 
mioirendo uns pouco todo di din na 
vefrega cruel e Injustw contra a 
adversidade, aggredido Impledosa- 
niente: por terríveis endemias, vI- 
ciimindo na sub-alimentação e ho 
alcool], Forhecanos & engenharia 
santana; quo tenta com enthu- 
sitamo a bencmeritn obra do «1 
neamento de um dos oasis mala 
fertois do nosso quiz, o estudo 
completo do nosso “irmão da bal- 
xodaet, tal como Cotidehourat, d- 
Juminado pela sabedoria do Cas- 
Lex, fixou cm tnitos seguros e 
indelovets as caracteristicas hlu- 
Jugicas do: "homen da altitude”, 

“Baixada” e “altitude”, dols 
nroblomas — brasileiro q argen- 
tino — tio diversos na metra- 
gem acima do nivel do mar, mas 
quo se fdentificam na meema ve- 
levancio blologica! 

O dever selentifico. argentino 
esti cumprido,,, E o nosso? 


Hélion Póvoa 


LACUNAS 


A Jei doisalario minimo é de 
t4 de janeiro de-1930, e pelu 
sé dispositivo 18 devia ser te- 
gulamentada go dias após jt Tes- 
pectiva publicação. Contraria- 
mente ao que ahi se determina, 
à regulamentação elaborada peio 
Ministerio do Prabalho só appa- 
receu env abril de 1938, O mes- 
mo atrazo, no cumprimento de 
outras medidas prescriptas pela 
referida lei, as quaes têm de ser 
adoptadas dentro de prazos fa- 
tacs, esti. occorrendo cm relação, 
amais de um artigo dale, 
185, expedida naquela datm, o! 

Nomearani-se?as Commissões 
de Salario Minimo, o que indica 
estar-o governo:deliberado a dir, 
imediata execução à legislação 
creata para regular a materia, 
sem que paralelamente fossem 
tomadas providencias integradas 
con a imciativa, Podiamos não 
cogita de saber apora, por des- 
necessario: no objectivo “desta 
ponderação, se € ou não exequi- 
vel & ler que mstituiy o-salário 
mitimo, Parece que o governo 
esti convencido da exequibilida- 
de e não ha motivos para con- 
testar systomalicamente essa 
convicção, Se fracassou em al- 
guns púizes, cmoutros está sen- 
do'regularmente processado o re- 
gimen, E se, cm verdade, € esse 
u pensamento, não se compre- 
hendem 05 atrazos referentes ao 
cumprimento de tudo o que na 
referida lei se dispõe, 

A regulamentação, por exem- 
plo, deveria ser feitano: prazo! 
de noventa dias c:s0/ appareceu 
mais de dois annos após a pt-| 
Llicação da ler, Agora, creadas! 
as Cumimssões, enconttar-su-ão 
na impossibilidade de agir, no 
desempenho da respectiva tnveta, 
por, faltarem elementos que aiil- 
da não lhes podem ser forneci- 
dos, em consequencia do atrazo 
Ho appurelianmento; de Lodos as 
factores complementares da re-| 
eulumentação decretada, 

A fixação do salario minimo, 
trutando-se de operarios que-tra- 
balhant em industrias: insalibros 
— ea expressão du le — de- 
pende da orgaitização detum 
quadro dessas industrias, em to- 
do o territorio nacional. O prá- 
ro estatlido para o levantiunen- 
to desses quadros consoante pre- 
ceituto paragrapho 1º do artigo 
4º do Decreto-lei le 30 de abril 
deste anno, é de Tao dias ou se- 
jani quatro inezes. Esse prazo 
está a expirar e não consta que 
ja se hoiúvesse começado à or- 
ennização dos quadros, de cor- 
formidade cum o supracitado 
dispositivo. 

sa. 








Sem eles portanto, não pode- 
rau as Cominissões Jo salario 
minimo resolver sobre a parte 
que citerido com as industrias 
insalubres, 


———— e sem q 


TOPICOS & NOTICIAS 


O tempo 
ROBIN PEARL NO DEVARTAMES: 
tu DE AEROSADTIVA VIVIL 


Peosisõem parace portodo dus 1% foras 
ade Ito ne ps horas abe Tufos 

Distitelo Eederal e Ntethersiy — Tente 
peer) emo efpeme,  Nevimifra, Tem 


qem tara So qrobte Firth qo Uso rer eles lindas ado 
Ventos alo emnilrante sul, euleltos 
fortes. 


Ru 
a rula», ade todiltoo Terstas a 
Prtilo ao Nba de duel 
tostatel enero elias 
ratraso eito trela 
ade cin 
t 








do Mal — Ponique perturbado 
cum elmays, Nevocimis esqurpneo Tempo 
Coemtrsa anta tm ajretinio, Venta am mel 


o dO nfirontosa 


no Menos crabeltma cao rama ahi tastlhos 
frestas do fortumo 

Sumo ge ato det qu ferrado med fhhedr do 
vb Perito alamo bobo Quero alo asilo favas 
Emitido RO Murta ua arm FL 

0 demo oenprno hum cuia qrebialoa de 
ebitator o Perto quilo palma po tarot aque 
E bra A tremia mL CO Aigeb ra 
neem RO putabRad mo esp ie letais lar 
elit AM andam aba o fuma ora mo Adro 
e obimer viam os punto elo DHntrhuto 
Eemberato forimrs maix dita Salm e pata 
Unte cimo teme Entri des ratio pitadas 
Vemaloon og Clima trio Sulieriaisa fio, tis 
rodo om benta 0 Di punida SAI, racha 
pestbemanita le plo TM Quirao artim  Iniorinio 
e ambito Cn vemtono nopeneias ae pal 
no Jóntes Froncos, qlor vegas, 


Acquentdo dos Sutetoa 





mas 


Dovidu & acção quediudora um 
Inglatorra, reforquedi pola tonsão 
eronda polo Teeloli Gde crer quo 
no questão doschamiaos allomios | 
dus Siunletos untro tor em nuit 
phunes Peprosentndao quit um gos 
duscvivondl quo sivva, no menos, 
para que so respiro um pouco na 
Tubhecostovaruin o vizinhanças, 

Embora existento desde quo fl- 
cou constitulda m Tchecoslova- 
quia, a questão dos allemies dos 
Sudetos so adquiriu vulto nestes 
ultimos miezes, 

Os aillemãos inclildos nesse 
palz por força dy Intorporação 
ao novo Estado de territorlos ou- 
tróru Lahemios e depois germinl- 
zados durante à sua subordinação 
à Austria — mantiveram-se ses 
rénos até ha: pouco como minoria 
nacional dentro do: pulzido que 
passaram a fazer parto; firmes 
ns auas relvindicações, porém 
pacíficos e moderados mis exigen= 
elus, —Cunstlentes da sum finpor- 
tancia nimentea (representam 34 
da população) e cultural, situ ces- 
savram jtmals do recordar as pros 
mossas de organização polition da 
nação nos moldos foderativos da 
Sulssa, as quaes uma vez cuim- 
pridas — dizlam ellos — Jhes da- 
riam inteira sutistação, 

Essa moderação cessou, porém, 
subltumente, com o desenvolvi- 
mento do poder militar allomão e 
cum a annexação da Austria, pis- 
gando os germantcos dos Sudetos 
a uma altitude de extrema velu- 
mencia, tanto mais vigorosa quan- 
to haviam logrado:- pôr termo às 
suas divergencias politicas -Inter- 
nas e porque viam a Europa pou- 
co disposta à amparar cnergica- 
mente a Tchecoslovaquin na re- 
sistencia ao Reich, 1! bem ver- 
dude que o chefe uudeto Henlein 
e os seus logares-tornentes sempre 
declararam ser os primeiros a ga- 
rantlr a Integridade territorial do 
paiz, mas isso não afastava a fil- 
passe nasvida da opposição de 
Praga à Implantação do regimen 
federativo na nação e du não me- 
no» Intransígencia dos alemães, 

A certeza de que-a Ttalla não 
apolará n Allemanha cm acção 
militar contra o pequeno palz e a 
confiança que a Inglaterra volta 
a ter na sun força, firmaram me- 
lhor à attiludo do governo tohe- 
coe, foi então, que o governo de 
Berlim dovidiu-a mobilização  par- 
elal do seu exercito, sob o pre- 
texto de inanobras, atim de fazer 
pressão sobre Praga, Creou-se, 
assim, a tensão que ora opprime 
a Buropi, mas que pura o Reich 
represonta um meio de conseguir 
o estabelecimento de um modus 
vivendi vantajoso: para os al- 
lemãos dos Sudetos. 

Por malorez' (juo sejam comtu- 
do as concessões feitas por Praga, 
nada será definitivo, pulsa inde- 
cisão da Europa nos primeiros 
meses deste anno deu axo aos ger- 
manicos da Tehecoslovaquia e 
tambem aos do Berlim para se 
adeanturem de tal modo em suas 
pttitudes na questão dos Sudetos 
que mesmo a transformação di 
Quolle paiz em federação cantonal 
não passará de uma Clapu para 
os tudescos procurarem provedor 
mais tarde À incorporação & Al- 
lemanha dos territorios que oe- 
cupam na volha Bohenila. 

All, nessa oceashão, é que go 
irá ver,,. a altura das labarodas, 
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As subvenções 





O Conselho Nacional de Assis- 
tencia Socinl, tendo & fronte o 
seu presidonte, ministro Atuuipho 
do Palva, esteve hontem no Cat- 
tote, havendo exposto ao presi- 
donte dn Republica o plúno Já cla- 
borado de systomatização dos au- 
xillusva serem dados Ás Institui- 
ções de caridade, visando simul- 
inheamente oriental-hs para uma 
ucluação mais racional, em benc- 
ficio du colectividade, 

Ao que consta, fol exposto um 
ulvitre para um erlterio provi- 
sorlo na apulicação, este anno, da 
dotação orçanientarin destinada a 
casas subvenções. Mas, natural- 
mente, o Conselho não podia cos 
gltar da applicação de parte da 
dotação que deve ser destinada às 
pesuciuções cliliuraes, tão merece- 
foras tambem do anolo do Es- 
tado, 

As Instituições culturaes, como 
as de caridado, prestam relevan- 
te serviço 4 collectlvidado, pro- 
movendo a Instrucção da massa 
popular, em cooperação com a 
propria funeção do Estado. Para 
disciplinar a distribuição das sub- 
venções às associações culturaes, 
falta porém o governo crear o 
Cunsello rospectivo, «do aceordo 
com a lcel que Ínstitulu os dois 
OrgiOE, 

E' contudo certo que hoje, vo- 
unindo as funeções do executivo 
e do legislativo, o governo está 
nrmunto de todos os poderes para 
uma ucção prompta, Ta soly- 
cão deste problem nacional mio 
pódo, razoavelmento, suffrer muls 
delongas. 
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4 Lyreja co nuzísinmo 





A carta pastoral lida magoa ch 
tudas as estejas da Alemanha, 
mostra que os catholicos se 
nehum dispostos a reugiv contra a 
deselristianização do paiz BD um 
dos mais interessantes phenome- 
nos na luta reliziosa, deflagrada 
dentro das frontelras do Reloh, € 
U fervor com que a juventude so 
vno aos flels nas demonstrações 
do Jesidade à crença que ze quer 
ervadicar do coração do povo gor- 
maniço, 

Não logram Intimidar o cpisco- 
+ pado, como ao secturismo atheu, 
parceena primeira vista, a expul- 
do bispo de Ro- 
pMhemburzo, A cltuda: pastoral 
q ttulitica de “villanits sem exomi- 
Wu” as violencias do que fol vi- 


[etiume csse prelado, vela: firmeza 


LL ços mem ma 


com que defende ts puma convi» 
eçõon  poliglusis 0 AA prevogaut- 
vas da Brejo, 

Elsa putaria LO temia aleçml= 
lenço uspecta( o nósto inometo. 
Nic quroprio capital do Retehy h= 
surgent-so os cothollcos contra na 
Intoterunola do Ihtleriemos AOL 
monsenhor Conrado von lreysina, 
bispo da Borin quem leu, dontro 
da Cuthodral do Santit Falwiges, 
o hupresslennnto: documento que 
patontela ao mundo o cuforço do 
gouinl-nucionalismo peln restau- 
enção do pagantemo na ceulta Al- 
lemaniu. De todas ns confiantes 
veliglomus da cathollulano precl- 
snmento a mus alvejida, A ras 
ato declaro, A Egtoji Romana 
não traisigo contas heresias po- 
lticas que pretendem estnboleçer 
divisões voxatorias no:genero lu 
mano. Mostraram  elomquonto- 
mente-os bispos alemães: que as 
tels matrimonines, Inntituldas pelo 
nazismo, constitulam  Infracção 
ovidente dos doutrinas catholions. 
E emquanto: se: nega tudo no 
christlaniamo, até mesmo a sur 
ncção clvilizndora durante dois 
mil annos, envida o nazismo; como 
núccentum a pastoral, esforços for- 
púdaveis para eliminar aquilo a 
(que se vrofero com inmanho des- 
dem, Mas, no que se vê, & per- 
serulição fortáloçe a alma da mo- 
cidade, ora prohibila de frequen- 
tar os templos, E os bispos ca- 
tholiços, excluldos da'communida- 
do nacional; demonstram effectl- 
vamente: grande: coragem, decla- 
vando, em todas as clludes ger- 
manicas, quo noceltan, en honra 
A fo, cnda vez mnlg access em 
seus corações, o sacrificio das ca- 
tacumbas, considerado, em tnos 
conjecturas, o “começo do (im, 





Put'oar, colouizor 





Ao tratrymos, ha dias, de um 
projecto de juyoamento e colont- 
zação qe parte da rogião amazo- 
nica, não Inlagâmos, nem cera 
procisa, de quem parthu a inteta- 
tiva. De um partloular ou de 
un empresu, | púuco importava 
Ao rumo do nosso commentario, 
O que dissemos é que o governo 
feleral não poderia estar alheio 
ow ser Indifferente a uma rem. 
uição de tanta responsabilidado 
do tamanho alcance para a eco 
numa brasileira, 

Povoar e colonizar o palz não 
& uma Induslria, E parece qe 
linhamos razão em receber com 
resbryas:a informação desenvolr]- 
da em longo telegramma que jme- 
rimos em nossa edicio de “5 do 
corrente, O Brasil tem necessi- 
dude de braços, A região ama- 
zonica, principalmente, dotada de 
condições excepeclonaes para ser 
uni das mais ferteisce prosperas: 
do pnlz, pede desde muitos annos 
novormento e colonizição, 

Está fóra dessa obra de redem- 
pção econômica, porém, o recru- 
tamento de trabalhadores para 
uma cspecie' de escravidão bran- 
ca. Está em vigor, no Brasil, 
ainda que upenas esboçada em 
muitos dos seus alspositivos, uma 
legishição: irabalhista considerada 
quasi modelar, em Comparação 
comu de muitos outros pulzes, O 
povoamento e a colonização: do 
territorio: nacional, além das res- 
tricções da let que regula a im- 
portação de trabnlhadores, não é 
obra que se faca & revelia dessa 
legislação. 

O Ministerio do Trabalho sabe= 
Y& levar a sua jurisdicção admi- 
nigtentiva até impedir a Incorpo- 
ração e nucleação de trabalhado- 
res sob um regimen de exploração 
Industrial, a pretoxto do povoar 
o palz, fornevendo-lhe os braços 
necessarios & cultura da terra e 
ao aproveitamento dus fontes de 
riqueza ainda inactivas, 

Povoamento limpo, colonização 
sã, segurança absoluta para a ll- 
berdade e a merecida compensa- 
qão Jus que vierem cooperar pura 
o progresso nacional, eis o que é 
preciso fazer, 


e 


Impostos “e contribulnios 





Por ser o Thesouro o mais In-! 
terossudo no augniento da pecel- 
ta publicaço Ministerio da Tgzon- 
da deveria ser ogualmento o-mals 
empenhado em facilitar uz arro: 
cadações, O contribuinte brast- 
leiro €, em regva, bom pagador 
sobretudo o contribuinte do com- 
merocio, 

So multas vezes é demora 
do o pagumento do um imposto, 
cabe-lhe imenus a culpm do Etr 
so do que aus encarregados de io 
receber. Mas, coln'o imposto de 
consumo, cujo pagamentu ze fuz 
por elo do sello, as ditriculda-| 
des crescem anno por amuno, 

Nuticiou-se que forum destaca-: 
dos, para varios Estados, finceio-| 
narios de Fazenda, com «4 Incuim-/ 
bencia de remover às embaraços, 
do contribulnte. A Associação! 
Commercial-de Minas, examinan- 
do e debatendo recentemente a, 
caso relutivo ao imposto de con-| 
sumo, stggeriu a ecreação de um; 
orgão technico e orlentador do| 
contribulnte. — Formulada uma! 
proposta nesse sentido, parece qua! 
fol a sugeestão encaminhada ao 
poder competente, pos intermédio: 
do Conselho “Tecnico de Eco- 
nomia e Finanças. | 

Essa Inlelitiva diz bem das va-! 
villações, dás duvidas, dos emba- 
ráços em que se encontram Us 
contribulstos do Imposto de con- 
sumi, As reclamações, vindas 
dos Estados, -são frequentes, E! 
possivel que elias motivassem q 
dosiguação de funcelonnrios para 
a tarefa a que alludinos: : 

Pot outro lado, ha queixas cons 
tra 05 fiscucs. Attribuo-se-lhes a 
complicação mjnior, Não sabemos 
o p suggestão da Associação 
Commercial de Minas duria o re- 
sultudo previsto on presupposto. 
São já multos os vigãos techni- 
cus que funccionam em vários se- 
etores da burocracia fiscal] e 03 
provellos não parecem muito cer- 
tos, 

Mais: pratico seria remodelar o 
processo adoptado pára o pasa 
mento de certos tributos, desls 
úuc não se cogita, por emquanto, 
de uma veforma vadical do appa- 
relho tiscal do priz. Dectresto, 
i=so de querer o contrilminto pa- 
gar e não saber como, no recom- 
menda no credor vfficiul a vouta- 
ue de receber.- 


À crise de citti- 
cultura 


— 


Nada se faz tão necessario 
à cconomia brasileira, neste 
momento, como a venda de 
seus productos agricolas: no 
mercado: estrangeiro, Assim 
obteri o paiz aquillo de que 
mais precisa: disponibilidades 
cambides, cobertura para pro- 
ver as necessidades de seu 
comnicreio. Portanto, toda a 
altenção dos poderes publicos 
deveria, voltar-se para: esse 
assumpto, no sentido de obter 
facilidades e garantias para a 
riqueza creada pelo esforço do 
agricultor, e que tem proba- 
bilidades de ser collocada no 
exterior. 


Estão nesse caso, entre ot- 
tros generos da lavoura, as 
laranjas. Trata-se de um pro- 
ducto genuino do solo brasilei- 
ro, que nelle floresce em opti- 
mas condições, tendo: partido 
do Brasil as Jnranjas que ho- 
je, como todos sabem, -for- 
mama fortuna de outras re- 
giões da terra, qual a Cal- 
fornia por exemplo, Lança- 
mo-nos corajosamente ao tra- 
balho agricola, certos de que 
essa frita, de constmo tão 
generalizado em todo o min- 
do e para cujo plantio o solo 
sacional offerece optimas qua- 
Intades, viesse de encontro às 
necessidades da economia do 
paiz, offerecendo-lhe possibi- 
lidade de  commercio, No en- 
tretanto, a julgar pelo depoi- 
mento: publico que acaba de 
prestar o sr. Ricardo Xavier 
la Silveira, nima' exposição 
feita ao: presidente da Repu- 
blica, verifica-se quanto é 
precaria a situação: dos citri- 
cultores de Nova Tguassú, 
Ora, na sia situação encon- 
tram-se, sem nenhuma duúvi- 
da, aquelles que exercem a 
mesma. actividade productiva 
em outros pontos do; territo- 
rio: nacional. Até: mesmo, 
tada a distancia da localiza- 
ção de suas terras e a proxi- 
midade em que Nova lguas- 
su está do porto do Rio, as 
condições do commercio exer- 
cido pelos agricultores: do: in- 
terior do Brasil devem ser 
muitissimo: peores, Portanto 
urge vir em seu succorro, 
mercê de providencias que, 
júais uma vez repetimos, ve- 
nham: beneficiar o paiz-na- 
quillo de que ellemais preci- 
si; a creação de riqueza ven- 
tavel ao estrangeiro e susce- 
ptivel de formar disponibili- 
dades monetarias no exterior. 

A: exportação das laranjas 
t oncrada por varios factores 
que vamos enumerar, de ac- 
tordo com a referida exposi- 
são do sr. Xavier da Silyei- 
ca: falta de mercados, fretes 
altos, estiva cara, restricção 
na venda da cobertura devida 
ao. confisco: cambial, anar- 
clia na sua fiscalização, im- 
postos. pesados. Ahi estão 
varios pontos sobre os quaes 
deve ser dirigida a attenção 
do poder publico — pois o-go- 
verno forçosamente tem del- 
les conhecimento — em De- 
neficio da economia naciona], 

A situação do mercado ex- 
tcrior para: consumo das: la- 
ranjas do Brasil e muito pa- 
recida com a do mercado pa- 
ra outros productos: nacio- 
nes: completamos as exigen- 
cias do consumo, quando ou- 
tros: paizes ja não possucriy o 
que oficrecer e esgotaram a 
sta riqueza exportavel, E o 
que acontece tambem com o 
calié, Im ambos os casos, 'ca- 
fe e laranja, trata-se no en- 
tretanto de productos genui- 
namente  nacionaes, que: do 
Drasil sairam para ser planta- 
dos em outras terras, fazen- 
do-lhes a fortuna, emquanto 
nos: deixam em penosa con- 
tmgencia, A Allêmanha e a 
França, ainda conforme o do- 
cumento já citado, absorvem 
annnalmente: 15 milhões de 
caixas de laranjas. Para esse 
elevadissimo constimo o Bra- 
sil entra com a insignificancia 
de 250.000 caixas. Da pre- 
sente: safra: somente “20.000 
caixas de laranjas foram re- 
mettidas para a França. Dean- 
te dessas cifras impõe-se do 
govemo tima politica de in- 
tercambio, na qual: teremos 
fatalmente que abrir mão de 
onus: impostos à mercadoria 
franceza que tos procura, 
cercados alias, inadyertidamen- 
te, pois se trata de um paiz 
que quasi sómente: nos. com- 
pra, sendo portanto justo que 
tambem nos: lhe: adquiramos 
qualquer coisa: 

Onde porem melhor trans- 
parece a possibilidade: «e uma 
intervenção immediata do go- 
vemo, cm favor do com- 
mercio das laranjas, é nos en- 
cargos de ordem interna que 
oncram aquella riqueza. À 
caixa de laranjas, feita a 
conversão ao cambio do dia, 
e vendida por 178800. Mas 
somente as despesas feitas, da 


lat 128000, restando apenas 
sSBDO por caixa, dos quacs 
800. teia representam à cinba- 
Ingen Logo, a caixa de las 
valas div no seu! productor 
s800o. Paracobtel-a elle: pre- 
cisou do dois pés de laranjas, 
pois cada qual não lhe daria 
mais ce meia caixa, Calcula- 
se em 18500 0 custo do trata- 
mento de uma arvore para 
a prodiucção; seriam por- 
tanto: 38000: par caixas Res 
tam assim do agricultor 25000, 
ou sejati 15900, por pe de 
laranja, annualmente, Com 
essa minharii, que: representa 
theoricamente seu Jucro, ain 
da terá que prover. o serviço 
de juros do capital invertido 
na empresa, os impostos ter- 
ritoriaes, ele, 

Yocamos, como se: vê, ape- 
nas em dois pontos dos que 
hoje perturbam o: commercio 
das laranjas: O seu consumo 
no exterior e o seu custo no 
Brasil. Llles são todavia suf- 
ficientes para - justificar, da 
parte: dos poderes: publicos, 
merlidas urgentes, pois se tra- 
ta de amparar uma das inicia- 
tivas que se inauguraram sob 
as melhores esperanças e pro- 


propria, com o que de resto 
contribuiriam para a propria 
expansão econontica do paiz. 


——— o. 
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———— a oa 
Funcolonarios doontes 





E' uma salutar providencia da 
nossa legislação, sanitaria e Bo- 
cial, aquella que se refere 4 ina- 
ctividado remunernia dos funccio- 
narios portadores de enfermidades 
contagiosas. Outróra — e disso 
não ha muito tempo — quando 
um serventuario publico era ac 
commetido «de lepra, multas ve- 
zes, como-se conhecem casos, ad- 
quirida em serviço, ficava a ad- 
ministração sem poder remediar 
o grave inconventente, salvo quan- 
do o funcelonario já tivesse o 
tempo de serviço da lei para ob- 
ter sua aposentadoriu, 

Mas, se hoje temos uma legis 
lação que ampara esses funccio- 
narios e faculti À autoridade sa- 
nitaria o seu isolamento, defen- 
dendo assim a colectividade, em 
compensação Rs nices da burocra- 
cia se congregaram para impedir 
a sua execução, Dis porque va- 
rios funculonarios, a posentudos em 
virtude de serem poltadores de 
onfermidades contugiosas, desde q 
mez de maio não recebem seus 
vencimentos. Se reálmento ha 
irregularidades nos processos do 
alguns, nem assim se justifica 
que-se suspendam os pagamentos 
de-todos, Seria mesmo mails (fa- 
cil regularizar a sua situação e 
proseguir os pagamentos Inter- 
rompidos. 





4 “Aventla “rijuca” 








Já ha varios mezes Iniclaram- 
se as Obras de nlargamento e pa- 
vimentação da Estrada Nova da 
Tijuca; Nada mais justo. Trata- 
se de uma avonida muito at- 
traente para o turismo, Nem ha 
dia cm que por ella mão suba a 
formosa, montanha carioca um 
grupo, às vezes multo numerose, 
do estrangeiros avidos do canho- 
cor as bellezas  jiaturaes da ci- 
dade. 

Acontece, porém, que os Lraba- 
lhes do alargamento, en certos 
pontos, obrigavam a um córte dIf- 
ficil) uma vez quo-as curvas são 
npertadus e a rampa bastante (ut- 
te; Indo a altitude a 950 metros no 
Alto da Boa Vista, Além disso, 
com o arrancamento de arvores 
oa retirada de grandes blocos de 
pedia que davam solidez au tor= 
teno, houve como consequencia a 
queda do parreiras e o gretamento 
do soldo, Dahl, vas para mais de 
uma semana, estar impedido o 
transito dos bondes da Light num 
certo trecho, obrigando os pnssa- 
gelros a uma baldeação. 

Como medida provisoria, convo- 
nhamos, uma bnldeação não é na- 
da de mails. O melhoramento afl- 
nal compensa, Mus, como tudo faz 
crer que não será tão cedo remo- 
vido esse incommodo: estado de 
coisas, ivina entre os muradores 
do bairro do Alto da Boa Vista 
uma inquiciação muito séria. O 
leito da estrada está tonudo- pe- 
los britadoros de pedras e deposito 
de materiacs. Quem não tem au- 
tomove] não sãe à noite, para não 
ticar exposto “os vistos de uma 
espera no relento ou à chuva, pois 
renhum abrigo all existe onde se 
possn permanecer até vir o outro 
electrico, A estrada no: referido 
local é uma eó ruína; e à nolte € 
totalmente deserta, 

Parece assim que se impão uma 
providencia official, emquanto as 
obras estão no actual pé, 


——————. 


Entregas do cnfé 








O consutho mundial de café, se- 
gundo a estatística do movimen- 
to de julho a junho de 1997-1938, 
subiu a 25.619,009 saccas, contra 
25.006.000 -saccas em egual perios 
do de 1956-1097. O Brasi] estã 
representado pelt soguinte cen- 
tribulção: Europa, 5.815.000, con- 
tra 5.542.000 em 1936-1937; Es- 
lados Unidos, 7.592.000, contra 
7.257.000 no qeriodo anterior; 
portos do sul, 1.380.000, contra 
1.241.000. 

Ou respectivos acirescimos as. 
sim so aclmtm discriminados: Eu- 


colheita ao navio, represenlropa, mais 275.000; Estados Uni- 


IS mk. 


messas (le exito, attraindo o 

capital e o trabalho de in- | paucação, o caso de Irregularida- 
miumeros brasileiros, interes= | des nas promoções dos alumnos 
sados “em formar economia | do Collegio Vera Cruz, de um an- 





dos, Bynlso 0070004 portos do su), 
un TO QUO encens, On cufés do 
outras procedencian assim ne dise 
tribuems  Iyropua, 5.713.000; Ea 
tados Dinldos, 5,110.000, respecti- 
vamonto contra 5.704,000/0 444, 
E 204000 sucens em 1046-1097, 

4 roduoção nm entrega do en 
têm de outras procedenclas fol, 
portanto, de 82,000 na Buropa e 
[12,000 sacons nos Datados Uni- 
dos, Cotejudos os tolaes das en- 
trogas nos mercados mindiaes em 
Hiy7-1958 e 1996-1097, resulta 
um angmento de 613.000 maccas, 
saldo a favor do café: brastelro, 
porquanto o crescimento do sunt 
ontregas nascendo a 787.000 uac- 
cus sonuna de-174,000, recão dos 
cafés do outras procedenciaa, cont 
419.000, majoração das entregas 
ng consumo mundial, 

No periodo de sela mezes (malo 
a outubro) de 1037 a exportação 
brasileira de café fol de 5.356.439 
saccas, na importancia, de réis 
070.034:9098400; no periodo tam- 
bem semestral de 1998 (dezembro 
de 1997 a mato de 1038) a expor- 
tação cafegira sommou 8.455,058 
saccas, no valor da réis ,essmease 
1.190.066:3678100, 

A differença para mais, em Vo- 
lume, fol de 3.099.565 saccas e em 
valor 159,490:DaT$70U. 





li'regularidades no ensino 





secundarnio 





Deve ser agitado, nm primeira 
veuntão do Conselho Nacional de 


no para outro, Fol encaminhada 
Anuelle orgão a acuusação de que, 
desde 1944, se registram naquelle 
Instituto algumas promoções «e 
alumnos fóva das exigencias da 
lei, que Impõe um limite minimo 
de notas no conjunto, c em cada 
uma-das materias. 

O Conselho yae decidir se essas 
promoções devem ou não ser tidas 
como nullis, Na caso affirmativo, 
docorrente da Inobservancia da 
lei, 05 maiores prejudicados são os 
alumnos e seua paes, Os alu- 
nthos' terão que retroceder aos an- 
nos em que co registraram as lr- 
regulariiades, e os paes terão 
nue ver seus (llhos retardados nos 
oursos «quo vinham seguindo, 





Credito agricola 





E' Interessante conhecer o mo- 
vimento da. Carteira Agricola do 
Banco do Brasil, cujas operações 
tiveram inicio em março do anno 
corrente, Até 31 de julho haviam 
sido realizados 503 operações, es- 
tando. os emprestimos assim 
distribuidos: agricultura, réis ,,.. 
51.099:2285000; pecuaria, réis ,.. 
1.200:700$000; industria, réis ,,, 
2.052:8258000, sommando um to- 
tal de 54,946:7534000, 

Estavam em cstudos:452 propos 
tas de credito para as actividade 
agricola, para a pecuaria ea in- 
dustria, Note-se que, nesse nume- 
ro de propostas, para a concessão 
do crodito agricola, a malor Im- 
portancin se refere à industria, ou 
sejam: 111.734:0008000, ao passo 


22,478 


que é de :4308000 4 parcel- 
la relativa & lavoura o de réis 
B.478:0008000 a da: pecuaria. A 
Carteira recusou, naquelle perjo- 
do, 568 propostas no 
81,440 :015$000. 

Os emprestimos: contraidos pela 
Industria foram destinados, em re- 
era, 4 acquisição de: materias 
primas, 

Considerando as propostas ac- 
ceitas, as que se acham em estu- 
dos c as reousadas, o total, no pe- 
riodo; supracitado, fol de 1,523, 

D+ 


Balburdia: incultavel 


valor de 





A lei n,º 284, de 28de outubro 
de 1098, tambem chamada “Jei do 
Reajustamento”, até hoje tem 
varios de seus dispositivos recla- 
mando execução, Um delles é o 
do art. 6.º, do sou capitulo 1, que 
determinou a revisão dos regula- 
mentos das repartições publicas, 
para adaptal-os ás prescripções 
daquela Tel, 

Qual a- repartição que J4 teve 
O seu reguiamento revisto e ada- 
ptado 4s normas “racionnes-e 
sclentificas" delineadas na lcl n.º 
2842 Não ha notícia de nenhuma, 

Bastaciiso para se avaliar da 
confusão, da balburdia quo deve 
andar ahi pelas: ropartições, ma- 
ximé nas dos Estados... 





Uma opinião 





A “Bandeira Piratininga” está 
dando que falar, sobretudo depois 
que se conheceu a seu respeito a 
opinião da sta, Heloisa Alberto 
“Porres, que lhe foi contrária, com 
motivos bem fundamentados. 

Entre as publicações já feitas 
em torno desse assimpto, uma 
houve, externando o parecer de 
uma autoridade, que para toda 
gonte tem o valor de um do- 
cumento, Refcrimo-uos -ao quo 
que disse, a seu respeito, o sr. 
Lauro. Travassos, reconlecendo 
que “se tratava de uma expedição 
animada principalmente de esplrl- 
to sportivo”, Apenas, parece-nos 
estranho que, após assim consl- 
derar, opinasse pela concessão da 
licença... 

Tambem se disse, defendendo a 
Bandeira, quea falta-de technicos 
na sua composição provinha do 
facto de estarem, os poticos que 
possuímos, occupados! Ora, se 
asrlm é melhor realmente teria 
Rgldo o Conselho de: Fiscalização 
das Expedições Sclentificas e Ar- 
tisllcas recusando a llcença, como 
foz a sra, Heloisa Alberto 'Tor- 
Fes, que, no caso, está com a ra- 
zão e argumenta com coherencia, 


e a e e 





Pesn sobro o quindo au 
de uma nova  guorta, Do tina 
névia, o dm mesa, do TUd=Ãs 
que, por vinte mus Ancubaa, 
Irromperá lgoru com redobrimi 
violencin, 

(Como os gerniens de certiis no- 
lestius por muito tempo hybet= 
mudos no sangue, 0 Decio belri 
pigs Ás vezes dl gOrAÇÃO soguli= 
tu, fazendo corn que puenem, ou 
filhos, os pecendos julernos, cuii= 
forme o criterio do Juba do Jal 
Fontaine, autorizado, mllús, pela 
Jurisprudencia do Genenin. 

Ne qulloca de individuos quis 
em 1914 ainda não existim ou U- 
nham Intellectualmente, apenas a 
vida embryonarka dos impubores 
e que, hojo, contaminados: pela 
avaria  Jeveditark da grando 
guerra, “proparani-so, ardorosos, 
para a nova chaçhur, 

Se so perguntasse a cada um 
desses individuos vu mesmo iu um 
grupo delles por que «querem a 
guerra, não saberlant responder! 
ou responderam com argumentos 


pa e e 


que o povo ' chama -“desnpertar 
para a esquerda!, Into “é, “attri- 
buíndo aos outros np responsubill- 
dede da provocação. 

Porque, confessadamente, nin- 
guem quer a guerrivo ninguém 
A procura. Ou dihzentes do miii= 
do são todos nuis ou menos cun- 
áldutos uu premia Nobel da puz, 

Entretanto, desde q plebiscito do 
14, todas as grandes potencias 
EG UrMaMm e superármam, a ponto 
de sanrificarem ds seus orçumens 
tos no preparo de forças de Lerva, 
mar e ar de: formidavel  qualer 
aggressivo. Para quo se armam 
então? 

— “Si vis paçom para bellum! 
responderão ellus. Arui, imials que 
alhures, "lo-latin  bruve l'honne- 
toté”, 

Mas, avonteco que, uma vez 
super-nemudas, é preciso evitar 
que se onferrugem os engenhos 
do guerra; e como, desgraçada- 
mente, esses | engenhos: não ba 
meto de udapltul-os a outras y- 
dustrias.que não-sejum as da des- 
truíção o du morte, a guerra sut- 
ge como solução economiciL; para 
que se nio percam os formliuveis 
capllaes invertidos em nriniis e 
munições. 

A: polhica Internacional, paçi- 
fleta ou belllvosa,  denominiições 
que, hojo cmi dia, se completam e 
confundem, usscnta nesse para- 
Goxo inicial do “si vis pacem” e 
desenvolve-se em outros parado- 
xos, ou melhor, cm absurdos e 
disparates capazes de-escandalizar 
um jouco de padyaço 

O problema da super-populadião 
é um desses contrasensos no qual 
só um gento de estupádez podera 
encontrar vislumbres de'Jógica, 

Os palzea nuper-povoados alle- 
gam a necessidade de ampliar o 
seu territorio; evidentoimenta (sso 
"9 nôde ser conseguido à custa 
de: territorios vizinhos ou pela 
conquista de terras de povos bar- 
baros, isto €, do povos não sutri- 
clentemento' nrmados, Wazas ter- 
ras serão transformadas em celei- 
tros para o estomago das popt- 
lações do Imperio, já que-a solen- 
cia ainda não descobriu níelos 
práticos de utilizar a' atmospheri 
para nella plantav-so o trigo o 
criar-se o gado, MO 

Dá-se, entrotnnlo, que ninguem 
so deixa: pasalvarmento- despojar 
do que lhe pertence de fatto e de 
direito ou mesmo, apenas de fa- 
eto. E! mais que certo que 05 
povos assaltados, ainda os mais 
fracos e Inormes reajam com toda 
o impeto do quem defender a: pro- 
prledade ea vida. Dahl'a proba- 
bilidado da guerra. “Qué de vo, 
então? Tiçante dessa perspeçtiva, 
vs palzes do população excessiva 
tratam, por | todos tos melos, do 
augmentar ainda mais a sua pos 
pulação. Cream-te premios: para 
as fanililas prolíicas, restringem- 
se os direitos dos áoltelros, ana- 
themálizam-se as milheros estos 
reis, figueiras bravas sem flor 
nem. fruto, PET (UA 

Fabriquem-se homens, Intensl- 
vamente, trabalhando-se-. Mover 
time", para que attinia ao maxi» 
mo possivel o número de Indiyl- 
duos capazes de engrossar as fl- 
letras, & hora da mobilização ge- 
ral. Cumpre, ent synima, dux vidi 
a multu gento afim do que haja 
multa gente para morrer. 

Pode-so Já admitir nada mais 
cetupido e frsensatu? E dizer-se 
que tudo isto é Imaginudo, esty- 
dado, realizado pelos hlper-cere- 
braes do mundo! Qué-a Intelligen- 
cla humana, elevada ao mais nlto 
grão: do efficlênvia pol cultura, 
sçlentífica e pola mystica da re- 
lglão e da arte, não encontrou 
outra solução para o problena de 
melhorar à vida que essa de clo- 
var ao maximo o cuefficiênte um 
morte! 


SS ii 
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Por mais optimistas que quei- 
ramos scr, temo-nus do curvar 
deanto ucesa dosolador  evilcm- 
cla: a fallencia da Civilização, 

A humanidade tomou por um 
caminho errado: a “larga estrada 
do Progresso” que parecia con- 
duzir ao Eldorado «di suprima 
ventura, apertou-se, amgistiou-se, 
em voreda cepinhosa » pedrenta 
que vae dar ao abysmo., 

Agora 6 retroceder qu precipi- 
tar-se, 

A Civilização para augmentar 
as possibilidades da tornar o lo- 
mem feliz, domou as forças Lyu- 
tas da matireza, pol-as no seu 
servico, mecanizando todos vs mo- 
Vimentos humanos: o vapor e, 
depots, a etectycidade reduzivani 
a proporções minimas os esforços 
do museulo humano; annullivam- 
seas distancias; alcançarumese 
sobre a terra, sobre us ngnas o 
pelos ares; velocidades Inconcebi- 
veis; a voz do homem — expres- 
são do seu pensamento edi seu 
sentimento — tornqu-se orulpre- 
sente, permittindo & crearura po- 
zar um dom que ara, aié então, 
privilegia do Creador, 

O avião approximou material- 
mente os cidadãos do planvta, em- 
quanto, espiritualmente o radio 
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Faça 0 seu seguro devida 


— NA — 


COMPANHIA ITALO-BRASILEIRA 
DE SEGUROS GERAES | 


Cima, Nacional fandada em IPZI, 


Séde : São Paulo, 
Tua Direita, 49, 


Filial do Mio de Janeiro 
Ar. Rio Branco, 91 — 3, andor. 
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hypocritas que consistem nanullo. 


AMEAÇA DE GUERRA. 


ee ço e te 


BASTOS TIORE 


GE mas 


MInCaçã Cos dRgroOgUuvA nHA perainonto jr 


vercambio de datas e ummaçhur a 
o elmo topa go, pot frestas 
viva, jevava, de tody o 0 intão 


pera todo o muto va Magratites 
da vb quotabunas O due, titão 
retinido, passou a dar, or nova, 
no Impressão do um Carihi sigit= 
vermiho Até qr Julfonma Cirino 
foi crendo. pura que canela (a 
homonh e entendepsenyir na am 
HntisHen o Ira a cobra do Ji isso 
obra de pus de contitermtigio 
e do amor. 

arte, dá dos menndros do Turi- 
ponetenvel, Satumo Mel am griis 
dinholheaa trancadas 

E, prem sejui fis homens qua 
o progresso agetendavi, surgo, a 
porão do thentyo pollthsy, — a, 
puto do tambores, como nas mas 
glcas — 0 preconselto  Yacistr, 
preconceito que 6, no tundo, uma 
abeirncção, porque não exiatem, 
através do caldeamentos multi- 
secuinvos, sangue «Ne me posa 
ter por puro, Umpo o sem mintis 
va. JD surge, ainda, ao zabunihs 
do bombo, m autarchia, — oulim 
abstrucção absurda, visto como 
não ha individuo ou pair que A 
Al mesmo se poser bastar «= | 
ehevm intranspontvels barreiras 
nlfandegarias & permuta dus ul!- 
lados, 

74 cis novamente dlsinneindia 
os homens que o progresso pps 
ximára:; cd separal-bs nica 
mate, um Aimosphera carpls 
Ixlante do desconfiança e de pres 
Deo: elementos da mecgo ge- 
runr Us oulus ageressivos, 

. 


Vo-se dah! que, emquanto q 
Progresso muteria) conduz a hu- 
puintdade para adeanto,; em vio 
vortiginoso, ha: no: compu moral 
e cspiritual, uma correspondenta 
marchn p ré-parv o passado, Rue 
trogredimos, Em tudo/« que dia 
coma vida do espirito cevidenaia- 
Be o trecho. 

Nenhuma grande cabra espijl- 
tual appareçeu depois da grande 
guerre.  Comjpure-se que nos 
legaram no romance, no theatro, 
ni poesir, mi pintura, ma iuisita, 
na estatuaria, Oltenta o Nove, 
Novonta-e Tres o a tragedia nj- 
pelcontca, cum o eua tem quoril- 


(Continha na 6º png.) 
—— e me o. 


NOTAS DIARIAS 


A palavra do sr. Sayre 





Sob o: titulo “La vlé de veia 
de Ju pullque etrangee ves 
E'tnts-Unts!, publicou “Murian- 
ne”, em sun edicão de d do cor- 
rente, um artigo da nutoria da 
Francis BH. Saxre, actual suh-se- 
crotario do Departamento de Es- 
tado dos Jistados Unidos. O ilus- 
tro homem publico norte-americl- 
do, a cuja influencia devida, 
cm grande parte; a adopção pelu 
governo de Washington. neste = 
tino trimestre, do uma attitude 
mais firme e definida. en tuco 
dos graves problomas internasio- 
nacs do presente, éXjpoz, vol gii- 
tilex, 4 posição verdadeira de-scu 
paiz mi política mundial, 

Vrofundamente: Clristão, o sr. 
Saxre, após relembiur ue “o 
Christo comprehendeu “o coragão 
humano e sondouco fundo da vida 
do homem como ninguem ainda 
o fizera", affirma que, “eintiuan- 
tninão applicarmos. com ilrmeza 
os principlos que uvle nós legou, 
om vesalução «de nossos problimas 
nacionacs e internaciondss, sere- 
mos como creangas que erram to 
esouro!, As formas mais cxtro- 
mas do materialismo, desde o 
chamado atleizmo  ilitasite nte 
us modalidades diverens “de nto- 
paganismo, disputam hoje o do- 
minto dus almas e to pesaltado 
directo deste: mesmo mnteruli=- 
mu é acanarchie que vonos cm 
torno de nús por toda parte”, cu 
seja, “a anarthia da organização 
extertor apolula sobre forças ma- 
teriaes", 

Os Estados Unidos, accrescenta 
o st, Sayre, têm um “amor pro- 
tTundo e ardente” pela paz, não à 
dos pantanos ou à das canitida- 
ões vorgonhosas, mas sin a par 
estavel e duravel!, tão differente 
dessn “tregua- entre duus guer- 
ras que tio periodo actual, ssa 
a vazão pela mual a grande ve- 
publica norte-amerivana julga qe- 
tessuúrio “tomar uma posição rr- 
soluta e Infloxivel no que concor- 
ne ao respelto dos tralulos e ds 
obrigações do direito Internacio- 
nal, à substituição da fárça por 
principios” do: humanidade e da 
Justiça e no foriniecimento pro- 
gressivo du moralidade interna- 
clonal”, 

Se “tacos são as regras que divi= 
gem a nolliica exterior dos Ts 
tudos Unidos", quRes os corolja- 
tios que sdelias se deve tirar nest 
hora histórica carneterizada por 
tamantuuy baixa do nivel da mora- 
lidade Internacional! O se, Sarre 
não ns enumera mas observa qua 
“os Estados Unidos não podem 
concordar ny serem considerados 
uma quantidade negligentiavel 
neste momento ancial da historia 
do mundo, e euro, cn vista dis- 
so, “6 preciso que sejamos reso- 
lutos o estejamos promptos a nos 
uppormos a toda ageressão dlv= 
Kal, Caso jeso po luíno nocesen- 


tio, 
“Hncontramo-nos. artualmenta 
— tly O sagaz sih-secretario da 


Estado norte-mmericino — deania 
desta suprema alternativa: saber 
so devemos viver mim mundo em 
que reinam aordem en justiça, 
OU secas contrário; a anarehta 
internacional deve lormmat-so a re- 
Era nas relações entro os Esta- 
dos“, Disso Ji se acham agóer 
Helnamente convencidos governo 
e povo dos Estados Unidos, 

O er. Sayro € um dos-mals les 
nuzes e intrlligentes adversarios 
dessa politica de ixolaciontanto 
que depols de 12/17 Levo tantos e 
tão entusiastas adeptos nos Es- 
tados Unidos, não obstante q seu 
turactor grosseiramente jiusorio, 
Fol necessário, cúm effelto, que 
Unmi sitecessão  Impresslonunte de 
Reunterimentos viesse mostrar ant 
norte-americanos que elles nãa: 
so Hohum noenderto do perigo de 
UnuL aegressão estrangolra para 
que ellos comprehendessem claras 
mento que o isolacionismo não 
pressa de uma monstrugsa estu- 
pidez. 

O sr. Sayre concjne o seuare 
ligo asseverando; "Nosson intes 
ressos € nossa civilização nos le- 
vum a arhde maneira a fazer 
cum que o Divelto prepondere gos 
bre a Força com Lol triumplo 
sobro a Anarca; não lia autro 
meio de nssezurar wii paz dura- 
Velico & esse oljcelivo maguirica 
que inspira toda a pollten exte- 
Flor dos Estados Unidos”, Ai 
estã a vealfirmação da crença va 
possibilidade da constpucção de 
“me corlenç internacional fmsplrit- 
da pelo fdenl da fraternhindo ft= 
Mana, mas, copeám frizal-t try= 
fa-se da profissão do fe. não du 
um sonhador fngenno, quais de sim 
homem de Estado do visão rente 
he que considera mn Inaeção dem 
[89 das forças da feoalidade equi 
| *ulente Mouma junção “a dengue 


|” 
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to qara combater o Bon". 


Urbano C. Berquo 
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Instituto Nacional de Previdencia 


Peculios em vigor Rs. 763.129:000$000 


Reservas Techicas Rs. 
Outras Reservas Rs. 


77.602:921$000 
29.084:843$200 


106:687:764$200 





Total Rs. 1 


BALANÇO DA MATRIZ, AGENCIAS E REPRESENTAÇÕES NOS ESTADOS, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1937 








ACTIVO 


(IIMMOVEIS 


NINE SIA ONONLUDTO Tea se nro sa ra RD esa oa 
Villa “Operária Previdencia ssssrssaninias 
Edificio da Sede suas 
Casas NResidentiaos 
Casas Residoncites = Agencias, ,sersmerasaears 


4.505:7024000 
4,943 :2 108000 
6.262:401$800 
18.600:101g000 
1,100:734$100 


=". 000 






OBRAS DIVERSAS 


HM CONSTRUCÇÃO? a 
Vila “3 de Outubro veres na 


TAs:TESfODO 
Casas Residencines ,,, 


1,201: 6268400 


e | 





2,056:3708400 
EM REPARAÇÃO: 








Delc/deTerceltos conavescedmosisrerscocanens 2:7804400 
Diana 
ALMONARIFADOS 
Materiaes de Construcção: 
Villa “3 de Outubro! q.sses 33:3778400 
vila “Operaria Previdencia" 27:3928400 1ip:TAMEaVO 
ma 
Material de Expediente ques erenseasanaronda 225 :415$600 
me e——— 
MOVEIS DP UTENSILIOS cesso senvansnrepoçer, 
MACHINAS E FERRAMENTAS... 
VEBICULOS Dasrasaanss cre cones a saco posta a ese 
CAIXA 
Em cofre, m/corrento ,.scassreseremreriaros D7:100%500 
No Banco do Brasil — f dispozição — Séde.... 2.826;3708700 
Idem, idem — Agenclalb,.isrscresssserseasers 239:4228900 
Idem, Idem — Representações, ...sesereraavoo 613:1938900 
TÃO rr 


[REPRESENTAÇÕES NOS ESTADOS, ,..s 
[DEVEDORES DIVERSOS .. usererranieaasarioo 
GOVERNO FEDERAL — C/Art, 30 — Dec, 24,563. 





EMPRESTIMOS 
8/Consignaçõess 
No Districto Federal. .usenees 
Nas Agencias ,.s.reuau 
Nas Representações ..vea 


28.025:9654500 
12.934:3578000 
7.677:9045200 





43.038 :2268700 


SOB :TOOEENO 
8:9798300 
17.294:7798800 


=... 





EB/Valor de-Resgato .,pecasssnoncecssenessars 
S/Caução de Pensões ... 
Hypothecariod e csescersnecnsr aceso sento cs aros 


TITULOS DE RENDA. .eneesasg 


CONTAS DE REGULARIZAÇÃO 
Emolumentos & receber ,..ccsqcasereeonanaas 
Consignações a receber ,...sesess 
Premios de Peculio a receber,,.e. 





P18$000 
101:707$500 
258:3428200 








une, 





Premlos de Seguro c/Fogo À qeesessenensnras 19:8048500 
Juros: Diversos a receber.cenesaserssanvereeo 6028000 
Aluguels a receber; 
De C/Propra ,.ssenenessar 4:5148200 
Do C/do Torceiros ,.sssves 11:3408400 15:8548600 
[ES 


Mensalidades a receber; 


Secção Predial ,.recserasos 87:2364500 








Secção Hypothocaria es E4:62a$600 141:860$8100 
po e 

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 
Fianças para Aluguel do Cast. esessssspsasrs 220:0038700 
Valores Cauclonados ,..ssusussasenaes 80:4008000 
Valores Depositados ...ccerenvosenseresseroo 160:500$8000 
| Devedores por Jurou de EmprF...eseseseesenrs 14,622:575$400 
| Bens Hypothecados ,...... 30.927:4808300 
Immoveis: Contratados .... BS Too 25.463: 6268400 
| Emprestimos Autorizados ,.ssesencssanaeross Jo9 0428200 
| Contratos do Construcção ,..ssesessemaceraes 6.169:920$200 
| Devedores por Folhas em Cobrança... msss.,. 358:117$800 


[———e 


J. C. DE LIMA FERREIRA 
Presidente 





PASSIVO 


RESERVAS E FUNDOS 


teservas Technicar ,useeseassinsaiveraranars 
Reserva da Contingencii.,cersescrerrererero 
eserva Immoblliaria ,iecsseressassiraariaro 
teserva para Emprestimos om Suspengo,,,, 
Reserva Especial coqecasrsopcesnsanaaço 
Jundo para Ampliação do Edificio da Sede. 
Fundo para Restitulções Eventunes,,.,ver. 
Yundo para Poculios E Pagar,.cesemetaroeara 


45. 202:8508000 


2. 000:1998800 || ALUGUEIS AFIANÇADOS A PAGAR..ccessvoo) 
FACTURAS E CONTAS A PAGAR river 
PECULIOS A PAGAR cecrsrasnernaarganiaa sda rt 

DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE, cc vies.| 


| 
DEPOSITO DE AMORTIZAÇÕEE - Secção Predial 


3451858400 || CREDORES DIVERSOS ERES COISA RR 
1816858400 || CONTAS DE REGULARIZAÇÃO 
RL ES 


49:415870U Cobrança a Classificar — C/ Districto Federal! 
Cobrança a Classificar — €/ Representações. | 


Cobrança a Classificar — C/Agencias..,...4| 

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 
&.a78: 1875000 
130:8222900 


2,467:4288400 
4 .4L6/9408700 


Rensponsablildade por Flanças,...esvssersers) 
Responsabilidade por Financiamento... ,.vv.s 
Titulos em Caução e em Deposito......cerere 
Garantias Hypothecarias ,... vesresassrsentas 
Contratos c/Reserva de Dominio.,., | 
Eniprestimos à Pagar ,.. ES SNS NS 
Juros de Contratos ,,,.. 0000000 0.0.0.0 0 0044 
Remesta de Folhas em Cobra néã, DOCA OU IDO 










05,530:680$600 
b8:000$000 


654:150$200 


17. 371:6658300 
185,365:157$300 





—3 
fes 3 


«NS6:886S5OU 
«000:0008000 
300 :0008000 
+000:0005000 


-——a 


o za 


106.657:784$200 


235:2104500 
Ti:onas4on 
1.181:5384400 
4,912:4888900 
2.283:6568500 
1,000.1028700 


47:793$8200 
79:2388900 


193:6078400 811:6098500 


220:0038700 
4. To: 8205200 


250 :8008000 
90.9027;4808210 
26.463:6268300 

400 /0428201) 
14. 622:;n7a8400 

358 LITSEOO | 17.971:665$800 


a... ————— — 


| 
+802:0214000 
«286:4458000 
811:5L18600 
800:0008000 


193,06: Rail 








J. OC. BOCAYUVA BEULCÃO 
Contador 


INSTITUTO NACIONAL DE PREV IDENCIA 
Demonstrativo da conta “Receita & Desembolso” - Matriz e Representações - Em 31 de Dezembro de 1937 












































DEBITO CREDITO 
DESPESAS. GERAES g 
PREMIOS DB PECULIO ,resas 15,104:4484070 
Beguro C/fogo .sesmuoo B:4578400 s 
Luz e Telephone ..scsusensas 62:9188400 JUROS DIVERSOS l 
Conser, do Moveis e Machinas 13:979$800 ' 
Conservação do Edificio ...» 96:5833400 Juros de móra s/Cons, Hypo- 067$100 
Publicações e Assignaturas,, 40:865$000 thecaria .uesesseses ; x 
Desp. de Prompto. Paramento 83:8798000] Juros de móra 5/Men.. Predial 13:409$100 
Material de Expediente ,,..+ 180:065$461 Juros de môra s/Prem. de Pe- a 
Material rodanto ,..sessessr 11:1524700 451:706$161 CV D aa ATOTOOCUNOUOIASTOO 4:227$960| 
- Juros de móra s/Emp. Espe- rr] 
ESPES DIVERS clal cs... CODUUCONTICA | 810 
PEsEaCAS as Juros de môra. s/Af. de Alu- rs 
Accidontados .essspacesesepas 8:3248200 puelsiis ie ecos sado EIS 272400 
A potentadorias e ps 80:5763800 Juros de móru s/Aluúguels ., GEDKIDO 
AUMINOB a sore s spo a O a dO bL:T498300 Juros de móra s/Emp. Com- 
Desp. de Fiscalização de Obras 38:1118500 MuUndSUSsaio a ne cala copa ca a ie a 104:6833804 
Eventides occessasecaniasas 266 :005$400 Juros de Agencias cestrranas 473 :5668700 
Pessoa] Contratado ,.cesess 807:129$000 Juros de Emp. s/Caução Pen- > 
Represent. &o Con, Deliberativo 42:7508000 BOOS irrita secando raviros 1475400 
Representação e Auxilio ,,.« 194:657$8900 Juros de Emp, s/V, de Ree- peca 
Servico Adrema Mollerith ,.. 120:82568700 gato Liso. ECO NOEL) A IL:Diáerno 
Servico Medico ..res... 9:457$900 Juros -de Emp. Especin] ..,. 71:4088000 
Serviço Photostatico 13:3198450 Juros do Mens, Prediaes ... 1.406 :3928459 
Vencimentos ,.cssesenrasano 8.035:9488100 4.524:2408150 Juros de Mens. Hypothecarias 1,401:2728074 
teem Juros de Emp. Communa ... inddnbsa rd 
URCENTAGENS S/CONSIGNA- Juros de Rapldos ..cccessaes 0243 
GOES SE RN NRO ai | 17:0828000 Juros'de Apolíces see... 2:200$000 E 
PENSÕES: ...ccscieceecas TIITOOO 717:3684008 Juros de Bancos ,.sesssesase RESMIRESO 1.085: G51H110 
PECULIOS LIQUIDADOS ...... | T.204:8948555 + 
RESTITUIÇÃO DE PREMIOS EMOLUMENTOS ! 
DD PECULIO Gcesrrsseeoos 182:894$000 rm | | ! 
RESGATE DE PREMIOS DE Inscripções ...seseruanasoenss 33:0698600 
PDOULIO  ilsesesdenserooas 15:356$400 S/Cartas de Fiança .urerunes a 3808000 
EMPRESTIMOS DESERTOS ... 455:8078857 Certidões EDU OGU OITO 0728500 PE 
EMPRESTIMOS RAFIDOS ..,.. 1:0458000 Cópias Photostaticas s.eessre 78584000 240:001$100 
NSERV, DE —— E 
OVER tado E PAT ESCURO NERO epi 
Villa Operarta Previdencia ,. 157:1328138 MATERIAES C/DESCONTO .... :01 ; 
Villa 3 ão Outubro ccesesaess 150:0998348] 257:2258487 RECEITA EVENTUAL ......ev. 6588542 
> —>— — PREMIOS DE SEG. TEMPO- 7:3403466 
o [5 RAÇ RÁRIO «o. netos so te 4 
PEA DA RES ARACÃO PREMIOS. DE SEG. DE “RENDA 157:942$144 
Villa Operarta Previdencia ,, En: Eleieao EGO ALUGUBIS Co sesarc oco casa ate ses | 082 :366$900 
f tubro cosseerees 34;805$602 5:485405 | 
Vittat ação, Outuhto ————— AVALIAÇÕES eusssossnasvesnaro | 
j S Secção Predial ,.ecsnunuanass 7:3808000 
PUROS DIVERSOS Secção Hypothecaria ,.esesar 7;8008000 15:180$000 
MELILIIDO 193:135$200 
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“À QUESTÃO RACIAL 
NA ITALIA 


Poa, 59 (Havas) — O recente 
Recordo entre o secretario do 
Partido Fasvista eo presidente da 
Acção Catholica parece ter posto 
termo às controversias suscitadas 
pela uestão racial entre certos 
riementos pertencentes no regl- 
Men o os membros da acção. 

U Regime Fasrísta, orção do 
he Parinaccl, escrevo, a propo- 
tiros 

“li se tem ditos repetido que 
+o somos catholicos verdadeiros, 
devemos accejtar sem discussão o 
nico Papa dis cm materia de ra- 
tosmnçso De possa Judo reaffitma- 


. 


Hios que o problema não é rell 


Eloso, mas sim político e que nas 
questões políticas obedecemos ao 
Duce que tem a autoridade sa 
responsabilidade que outros não 
têem." 


O mesmo jornal accrescenta que 
ainda mesmo que o problema fos- 
se de natureza religiosa, os Jesul- 
tas poderiam ser considerados pio- 
neiros em questões judaicas e cita 
varios trechos de um artigo ap- 
parecido ha colsa de cincoenta 
annos na revista Civilto Catto- 
Hen, artigo que constitue uma crl- 
tica severa da actividade das sel- 
tas judalcas e dos defeitos pe- 
cullares aos judeus, 


O Jornal conclue! 


“E! facil comprehender quão 
grandes sejam a nossa Indignação 
“a nossa surpreza, quando com- 


paramos esta leal e corajosa ba- 
talha dos sablos e Iirreprehensivels 
padres com a altitude dos outros 
catholicos, ” 


NOVAS MEDIDAS SUPPLE- 
MENTARES. PARA REGULA- 
MENTAR A POLITICA 
RACIAL 
Roma, 30 (U, P.) — De accor- 
do com informações colhidas em 
fontes fidedignas, serão approva- 
dns na proxima reunião do Minis- 
terio, a se realizar na quinta- 
telra de manhã, novas medidas 
mupplementares destinadas a re- 
aulamentar a política racial, re- 
centemente posta em vigor, Os 
clreulos judeus manifestam o re- 
velo do Ministerio vir a restringir 
ninda mais a sua participação nos 
actos da vida do Estado, A Im- 


prensa Itallana reduziu considera- 
velmente o numero de artigos £o- 
bre os problema racial, deixando 
apenas dois jornaes, o “Tevere” 
e o “"Resime Fascista” continuar 
os seus ataques diarlos contra as 
propaladas ambições dos judeus e 
contra as pretensas manobras po- 
ticas da Acção Catholica, O pre- 
sidente do Bureau central dessa 
organização, sr. Lamberto Vigno- 
H teve hofe de manhã uma con- 
ferencia de duas horas com o 
embaixador Italiano Junto & San- 
ta Sé, conde Pignatll di Custoza, 
durante a qual, ao que se presu- 
me, foram tratados assumptos re- 
lativos & reunião do Ministerio, 


na quinta-feira. Entrementes con- 
tinuam as negociações para escla- 
recer minuciosamente as relações 


entre a Acção Catholica eo Par- 
tido Fascísta. O Summo Pontifl- 
ce, que está continuamente ao 
par dos acontecimentos, receberá 
amanhã em audiencia o professor 
Gedda, chefe das organizações ju- 
venis da Acção Catholica, 


PE 
G tenente Caneppa vol- 


tará a Fernando Noronha 


Recife, 30 (Havas) — O tenente 
Victorio Caneppa que é aqui es- 
perado a 4 de setembro vindouro 
deverá partir Immediatamente pa- 
ra Fernando de Noronha onda di- 
rigirá os trabalhos preliminares 
para adaptar aquella ilha 29 pre- 
sídlo que o governo federal all 
pretendo construlgs 
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| AS TROPAS DO GENERAL QUEIPO DE LLANO 
OFFERECEM TENAZ RESISTENCIA 


Hendaya, 30 (Harrison Laroche, 
correspondente da United Press) 
— Informa-se que reforços naclo- 
nalistas marchom aprossadamen= 
to afim de soccorrar as tres divi- 
elos que se acham isolndas no 
valle rochoso do rio Zujar, a cento 
e quarenta milhas a suloeste de 
Madrid, na frente de Estremadu- 
ra, Os republicanos dizem que com 
a sua rapida offonsiva transtor- 
maram o avanço dos nacionalistas 
sobre Almaden em umit debundada 
o asseveram que as divisões em 
questão estão sob viva pressão: 
Composta de cerca de dez mil lo- 
mens, ellas foram cercadas & not 
doste de Castuera, na parte sul do 
Zujar, segundo se annuncia, quan- 
do os governistas avançaram pa- 
ra oeste, em direcção & fronteira 
portugueza e cortaram a rodovia 
que liga Madrid'a Badajoz e a es= 
trada lateral que, de Cabeza del 
Buey segue para Castuera, 

Os naclonalistas admittem que 
o Inimigo atacou frequentemente, 
mas affirmam que todos os ata- 
mues foram rechassados, Uma das 
suas informações aljudo a “tenas 
resistoncia", confessando  Indire- 
ctamente que n offensiva do gene- 
ral Quelpo de Llano fracassou: Fol 
travado violento combate nas  pro- 
ximidades de Castuera, onde os 
nacionalistas estão ao que parece 
fortemente- concentrados, 

Os franquintas -communicam 
que sete divisões Inimigas tenta- 
ram romper a estreita fnixa de 
terreno mantida pelas forcas do 
general Quelpo de Liano entre-os 
rios Zuzar e Guadiana, mas tlve- 
ram de recuar em consequencia 
do fogo da artilharia, e das me- 
tralhadoras. 

Os governistas, por sua vez, in- 
formam que têm uma forto colu- 
mna operando a lesto de Castue- 
ra, em ambos os lados da estrada 
que liga essa cidade à Pueblh de 
Alcocer, Benquerencia, Casa de 
Hibera, Mattelarno o Las Higue- 
ras, o que fornece ampla base 
para as operações contra Castue- 
ra. Com o objectivo de evitar que 
as columnas adversarias convir- 
jam sobre. Castuera, vindas do 
norts e do oaste, os nacionalistas 
destecharam um ataque contra o 
fianco direito das tropas republi- 
canas. As informações sobre os 
resultados do combate gão contra- 
dictorias, porquanto ambas as 
partes allogam ter obtido vanta- 
gens. 

Na frente do Ebro, os franquis- 
tas asseveram ter obrigado o ini- 
migo a recuar lentamente para as 
posições na margem oeste do rio, 
num arco de vinte e olio milhas 
no redor de Andes, 


AS TROPAS FRANQUISTAS 

LIMITARAM-SE A CONSO- 

LIDAR'SIJAS OPERAÇÕES 
NO EBRO 


Fronteira. Franco-Hcspanhola, 


30, — “Iarrison Laroche, corres= 
pondonte da United Press) — Da 
nccordo com Informações de fon- 
ta nacionalista, não houve hon- 
tem operações de vulto em nenhu- 
ma das frentes, e ns tropas que 
operam na frente do Ebro Jml- 
taram-so 9 consolidar as posições 
ao norto de Gandesa e ao oeste 
da rodovia que ga essa cidade u 
Mora de Ebro, As Informações dl- 
zem ainda que tanto a artilheria 
como a aviação nacionalista mos- 
traram-so activas duranto a tar- 
da o que com aeroplanos bombar- | 
dearam as posições do Inimigo, 
quatro vezes. Todas as tentativas 
dos republicanos visando recaptu- 
raras posições perdidas recente- 
mente foram rechassadas e dols 
tnnks Inimigos tinham sido des- 
truídos quando os governistas 
lançaram vinte e quatro delles 
num ataque. 


Ao nul de Gandesa cento e vin- 
to-soldndos o dois officiuos da-an- 
Uga 42º divisão voluntariamente 
atravessaram as linhas nacionia- 
listas, rendendo-se, depols de se 
terem revoltado contra » official 
que os commandava, Na frente 
do Estremadura, todos os ataques 
republicanos foram egunlmento 
rechassados, no sector do rig Zu- 
rar, com perdas elevadas, emquan- 
to importuntes concentrações dos 
governistas oram dispersadas pe- 
los avindores do general Franco, 
na veglão de Cabeza del Buey. 

Os informes do Bertelona, en- 
tretanto, diziam esta manhã que 
os: franquistas tinham tentado 
avancar hontem em Corbera, mas 
que tinham sido repeilidos depois 
de softrer baixas consideravels, 
emquanto a aviação republicana 
bombardeava as-linhas do adver- 
savio na região de Vilialba, da Los 
Arcos e no sector do Rio Cana- 
litn, ao sul de Gandesi, Og re- 
publicanos, sempre de conformi- 
dada com as mesmas informações 
reassumiram a iniciativa no so- 
ctor do: Puente del Arzobispo é re- 
tomaram as aldeias de Garantília 
e de Sevilia de La Jara, bem como 
as collinas 629, 03% e 587, na mon- 
tanha Cabeso, 


A operação começou com vlo- 
lento bombardeio da artilheria, na 
parte da manhã, e, ao melo-dia, os 
republicanos tinham rompido as 
Unhas franquistas em diversos 
continuando o avanço afim de to- 
mar Garantilla, depos de sangren- 
to combate corpo a corpo, 

Precisa-se que Sevilla de ja Jara 
foi conquistada qurante a tarde o 
as tres collinas tomadas do essal= 
to, a baloneta, depois dos grana- 
dolros terem reduzido ao silencio 
As metralhadoras nacionalistas. 
Annuncia-se que as posições to= 
madas são de grande importancia 
estrategica e qua grande conta de 
material de guerra fol egualmento 
enpturado. 
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| Com 1 litro de gasolina 
até mais de 14 kilometros de conforto absoluto 
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Pode ser canceliada a 
aposentadoria por 
invalidez? 


O sr. Naldemar Falcão, minis- 
tro do Trabalho, conhecendo do 
processo em que Antonio Padua 
Souza Meirelles, aposentado, por 
Invalidez, pela Caixa de Aposen- 
tadoria e Pensões da Central do 
Brasil, Julgando-se valido para 
reassumir as antigas funcções, re- 
correu para o ministro do Tra- 
balho da decisão do Conselho Na- 
clonal do Trabalho, que jho negã- 
ra o cancellamento de sua aposen- 
tadorla e à consequente reversão à 
actividade — não conheceu do re- 
curso por faita de fundamento 
legal. 

Tratando-se de um aposentado por 
Invalidez, e tendo sido constatada 
por laudos medicos a persistencia 
dessa invalidez, não poderia ser 
cancellada a aposentadoria, mes- 
mo porque fallece ao Ministerio do 
Trabalho competencia para man- 
dar reintegrar nos serviços um 
empregado aposentado, regular- 
mente, pela Calxa. 

O titular da pasta do Trabalho, 
no entanto, embora não conhe- 


cendo do recurso, despachou que 
o requerento devo dirigir-se, que- 
rendo, à Estrada empregadora, a 
qual, ainda que não, posea ser 


| compeliida à readmissão do postu- 


lante, poderá attendel-o, se jul- 
gar conveniente. 

Nesse caso, se (4r readmittido 
o reclamante, a sua aposentadoria 
ficará atspensa ex-vi logis, 





À cobrança do imposto 


de penas de agua 


O Serviço do Aguas e Esgotos 
está effectuando em sua séde à 
rua do Riachuelo 287, a cobrança 
das taxas do pena dagua do 2º 
Districto que comprehende as ruas 
situadas nas seguintes zonas: — 

Avenida Suburbana, Bocca do 
Matto, Cachamby, Cintra Vidal, 
Del Castilho, Engenho Novo (da 
rua B, do Bom Retiro inclusive) 
para o Meyer. Engenho de Den- 
tro, Engenho da Rainha, Encan- 
tudo, Fazenda das: Palmeiras, Hi- 


gienopolis, Inhama, Lins de 
Vasconcellos, Maria da Graça, 
Meyer, 

Os “guicheta” de cobrança 


funeclonam das 11 1/2 45 14 1/2 
horas; aos sabbados até ás 13 hn- 
als 
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GOVERNO DE PRAGA 


Phase decisiva” das 
— ciações — 


nego» 


Praga, DO (Havas) — Toram 
apresentadas novas propostas aos 
delegados sudotistas, Esmm é a 
Informação obtida em boa fonte, 

Prata-so, no quo ge sabe, de 
propostas clnboradas depois do 
regresso do sr. Asthon GQ, 
Watkin do Londres, e cuja pror 
paração: fal objecto de conversa- 
qões entro 08 sra. Runciman, 
Hontein, Benes e Hodzn, 

Abre-so, pala, umi phaso deocl- 
silva nás nogociações em andas 
mento e de todos os Jadog ha cx- 
tremo culdado em que nada 
transpire sobre ns novas propos- 
tas, Guarda-se o mails absoluto 
segredo nam: Informações de orl- 
gom fldedigna permittom nt- 
firmar que essas propostas ro- 


prosentam concessões larguis- 
eimas da parte do governo da 
Praga, 


Ignora-se mo os dolegados: su- 
detistas promelteram responder 
dentro do brevo prazo, parecen- 
do, todávia, que a mesma não 
poderá tardar, 

Tudo Índica, porém, quo essa 
nova Inicintiva constituo aconte- 
cimento do grande importancia, 


ÇÃO MILITAR 


O quinto accidente fatal 
occorrido na força aérea 


Retna 00 (VU. DP) — Um as 
roplano militar ido observação, no 
realizar expertencias nocturnas, 
fol de encontro num pinheiro 
quando vonva a pequena  aJti- 
tude, 

Lim tos ocenpantes morreu 
curbonizado, e, outro, tove-ambas 
4 pernas queimadas antes dos 
soldados poderem retiral-o do 
apparelho, sendo necessario am- 
putal-as, O seu estado é deses- 
porador, 

B' esse o quinto açceidente fatal 
cocorrkto na força aérea francos 
20 no espaço de uma semana. 
— E ————— O —e em 


reja que ns alidetos rojeitom, mejm 
que accoltom as nóvas propostas, 

Prope, 00 (Hnvas) — O pre- 
silenta Benca recebeu hoje a 
deputado Prnst Kundt, chefe da 
delegação dos sudetos mo dr, 
Wihelms Stepeskl. A entrevista 
durou duas horna, 








Às alfecções dos rins acarratam a 
“necessidade de rigorosos regimena 
de alimentação. É um verdadeiro 
supplício para uma pessoa que sof- 
fre dos rina, sentar-se á mesa onda, 
os bons. acepipes lhe são prohibi- 
dos. Felizes aquelles que podem, 
mesmo depois de entrados na ve- 
hice, gozar os prazeres da boa mesa. 


Entretanto não é difficil con: 


É 


UI 
105 RINS VÃO BEM 
A SAUDE É BOA 


o 


pra ie a 


limonada, 


! fesquil-o. Basta ter o cuidado de 
trazer os rins limpos e desinfecta-| 
dos com HELMITOL de Bayer; tão 
efficaz quanto agradavel de tomar, 
| visto que o seu sabor é o de uma 


HELMITOL É A GARANTIA 
DE UMA VELHICE SADIA. . 


HELMITOLS 


LIMPA E DESINFECTA OS RINS 
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Te 
CHINA-JAPÃO 
Buonghat 0 (Robert | Bellatre, [o ministro declara que e: Japão 


correspondento da United Press) 
— De accordo com os despachos 
militares japonazes, as defesas do 
marechal Chiang Kal-Shek em 
Hankoyw zo estão esboroando dian- 
to da impotuosa offensiva por 
quatro frentes e em cinco provin- 
clas, acompanhada da ntaques 
acreoa da uma violencia e Inten- 
sidade sem precedentes. 


Ão que so noticia, a vanguarda 
japoneza. na margem meridional 
do Yang Treo e a sudeste de Han- 
kow Investe contra Nanchang, 
emquanto os tres" outros exerci- 
tos avançam na direcção de Han- 
kow, ao longo da ferrovia de Pol- 
Ping, tendo partido de Sianfu, 
provincia de Shansl, 


O Ministerio da Guerra em 
Hankow notícia que cincoenta 
aviões Japonezes lançaram duzen- 
tas bombas eobre King Shan, a 
maioria das quaes Incendiarias, 
matando e ferindo mil thinezes e 
destruindo setecentos predios. Se- 
gundo & informação “o commando 
Japonez, o seu servigo de espiona- 
gem descobriu que o marechal 
Chiang Kal-Shek pretendia reali- 
mir uma conferencia militar em 
King Shan, o por 1sso fol resol- 
vido” uma ataque aereo da aur- 
presa, do que resultoy a destrul- 
ção de Loda a zona do predio ent 
que se deveria realisar mn refora 
da conferencia, 


O generalissimo quas! ja sen- 
do uma das vicilmas do formida- 
vel bombardeio, 


Um porta-voz japones declarou 
hoje que a actual campanha En 
malor de toda & guerra, envolven- 
do ataques coordenados por ter- 
ra, mar e ar. 


Noticia-sa que violentos comba- 
tes têm eldo travados nas duas 
margens do rio Yang Tes, a sudes- 
tg de) Hankow, nas províncias 
de Hupei e Kiansi, ao norte das 
montanhas de Tapeh e 20 long) 
do Rlo Amarello nas provincias de 
Honan e Shansl, 

Espera-se que Teshan seja cc- 
cupada pelos juponczos esta nol- 
te, com o que ficará aberto 0 ca- 
minho: para Nanchang coma tor. 
rovia sob o controlo nipponico. 


Os echinezes allegam que mals 
duas de suas companhias foram 
dizimadas por melo de gazes ns- 
phyxiantes a sudooste de Lao 
Sun San, sestor de Kuling Depois 
que a aviação e a artilhoria japo- 
nezas destrulram ns defesas chi- 
nezas, quinhentos soldados da 
Infanteria nipponkoa avançaram 
contra as linhas udversarias, sen- 
do, porém, repellidos, Em segul- 
da, duranta tres horas, os Japone- 
zes lançaram bombas de gazos 
asphyxlantes que eliminarari as 
duas companhias por completo, 

Ao que se allega, 6 escp a ter- 
celra vez em que os japonezas 
Innçam mão ds pazes mortiferos 
no mesmo sector, 


Outras notícias dizem que os 
japonezes atasaram à elevação 
conhecida por “Cabeça de Boi”, 
onde: tambem empregaram os 
gazes, 

Depols que om chinezes toma- 
ram Susung, considera-se Im: 
minente a reconquista do Hwang 
Met, 

A Agencia Dome! noticia que 
as tropas nipponicas occuparam 
Tu Shar Chen; & vinte milhas da 
fronteira de Honan, 


O JAPÃO ENCARA AGORA 
UMA CAMPANHA NA CHINA 
DO SUL 


Tokio, 30 (Havas) — Os circulos 
em goral be informados conimen- 
tam as declarações feltas hoje no- 
lo ministro da Guerra em Moriska, 
e notam com vivo Interesse que q 
governo do Japão encara pela 
primeira vez a eventualidado de 
uma campanha na China do Sul. 
E' enta, com effeito, a Interpreta- 
ção que-se dá nos referidos meios 


, & vassasem do discurso am qua 


tomará “medias! caso Tchang- 
Kel-Shek organiza a resistencia 
em San-Tung, 


Pareco que os responsaveis ja- 
ponezes, apezar do perigo russo, 
acham nua a resistencia fa 
Tochang-Ku-Feng, ropresentaria 
n continuação das operações, mee- 
mo depois da tomada de Hankell 
e estão cada vez mais convencidos 
de que:o Japão obterá verdadeira 
victoria pelas armas e depois pe- 
la pacificação em conjunto das 
regiões que constituem a chave 
da China, 


Os observadores acham que ox 
acontecimentos do ocoldents m- 
fluem muito nas decisões de Tokio, 
A extensão das operações na Chi- 
ha pareçe, até certo ponto, aubors 
dinada À questão do eder 5a, à 
Europa sairá da tonsão actual 
pela paz ou pela, guerra, 


MODIFICADA A INTERDICÇÃO 
EOBRE OS VÔOS COM- 
MERCIAES 


Tokio, 30 (Havas). — Um por- 
ta-voz dos circulos japonezes em 
Shanghal declarou hoje que en 
modificou a Inlordicção virtual 
sobre vôos validos sobre aviões 
civis que atravessam a zona de 
guerra, 

Nua primeiras declarações lJogn 
depois que os avidos Japonezer 
forçaram um avião do transporta 
A pousar perto de Cantão, dizig- 
se que todo avião que voasss 80= 
bre q China podia sor atacado. 


Toje-se diz que no momento em 
que um aviio civil pretende entrar 
na zona das operações, devo avi- 
sar ns autoridades jJaponezas, for- 
necendo elementos para a identim 
ficação do apparolho, como ty: Pos 
modelo, cor e trajecto a ser feito. 


Acorescenta-so que experiencias 
Faltas por pilotos japonezes prova- 
ram que é difficil distinguir um 
avião commercial, no ar, aapecta!- 
mente, quando a visibilidade: era 
perturbada pelas nuvens. 


DOZE AVIÕES JAPONEZES 
ABATIDOS 


Londres, 30 (Havas) — Tóole- 
gramma de Cantão para a Agen- 
cla Reuler Informa: 


“Um communicado official chi- 
nez annuncia hoje à tarde que ds 
doze aviões jayonezes que parlj- 
ciparam de um raid sobra Nan 
Wun, oito foram abatidos, Os ap- 
parelhos ninpponicos foram cerca- 
dos de surpresa por 19 aviões 
chinozes que os persegultam, Por 
outro lado, 18 ouíros avibes japo- 
nezey atacaram Slu Wan sobra a 
estrada de ferro Cantão-Hankeou 
e lançaram 60 hombas, Todo o 
trafego ficou interrompido em 
consequencia da destruição de Im- 
portanto ponte situada à cerca da 
6 Klometros no norte da Cantão 
Os aviões nipponicos voam sem 
cosrar sobre a região afim de Im- 
pedir nuca ponte seja conçor- 
tada," 


AS TROPAS NIPPONICAS DE- 
VERÃO PERMANECER 
NA CHINA 


Tokio, 30 (Tavas) — As tropas 
mipponicas deverão permanecer na 
China para assegurar & paz ea 
ordem mesmo depois de cessadas 
as hostilidades contra o governo 
do general “Ching Kal Chek, 
Além disso a defesa dos japonezeu 
contra os soviets deverá mer re- 
forçada. Taes são Aa razões invo- 
cadas pelo sr. Ikida, ao annun- 
clar que a economia “controlada 
feverla ser mantida e mesmo res 


forçada depois do “actual incrs 
dente”, 
Os circulos oflicines declarara 


por outro lado que o unico ohtz- 
ctivo da actual campanha militer 
ta formação de um bloco eco- 
nomico pela China e peln Mané- 
chukuo, bloco ciso que realizaria 
a estabilizacão no léuie da Anta, 


E 











A VIDA SOCIAL 


Nós e o cigarro 





Foo gomalio o cigarro me Uia 
do atm quilos É ao retira Dot açno = 
to eueeito cuanto q Batom eres Me 


do mos lublon ce forma gontlmeental | 


do mm coração, 

Mes, nino ceesalmi, o into me 
ouro, do longe en fungo, cata 
pltrasc prometo, mete intao 
te, porco mta uimblicos 

-— Ah, pote fume eu ndo, 

E acerenconte, com aten auNC- 
siores do oreatura ultra-eaudos 
— Mem marido ndo qualt, 
Oro, uston aluno parir vor nt 
rido qity ndo gosto do quo a esjus 
sa Juno, que ndo tenhu acumipro 

] os dolsos clulon cedo eignrrám ele 
Uizxo, pira offervecr da vitro ita 
tneres... Jorguo arlus tdo tunlty 
fumar! 

Dizem os attnios culdeN que 
Junto, nm munlhors date Celon 
quite no gregas do modernismo fo- 
miintnio.  Mentiralo Eru fumtun 
destdo tados os lompox, ema tino 
adoptado por quant tudar au raçuas 
Apenas, entigantente, qui tynhiles 
ou por hypocrishe, Jituieca ds cx- 
condilos, dssihi conto da usconti- 
dar uamorava, 

Moesno-nt riylde Inglaterra, cu 
180, as Jem Jaddes o Jd ierbierdoe 
edontado o fumo como pelo elis 
gante e... cpermittido, ViratulaM 
cra o tnbaco prodilecio don deita 
da Albion, 

Em Krança — mala condescon- 
dento porque mula espirititose — 
dosdo o seculo NVIP fuma cano era 
mulhtoros, senv quo tal fucto pro- 
votasse cscambnlo Ou EM Con= 
uecuntarios. Moóiloan essere piuis= 
wo que ellos tomedvan vapti,. 
dioje, felizntento, nom minis os ho- 
WLcms tombado quipréso Forno cum 
chinmbo, auslin como as mica pio 
tons fumam cluenitos conto elgut= 
mis senhores do quilo gosto e flt= 
mts elgarpos, assi como todes 
uu, 

Por que consurar a Duro cl- 
parro; que é para ela nro lriw- 
quodo tão vonita? A futinça aosul 
quo danse dennto do veia ulhos 
grerdidos no capúço do synholo 
dos sonhos quo cla vivo inutil. 
onto q sonkar.,. A funçao 
qmitco que flem alada do Mantis 
dinsões quo ella pordo e que tio 
veslgnadamento necoita peortor,,. 

E" um pouco do chiméru a fe- 
Tar dos contos de fulu anvidos 
ue Infancia, o talves q suada 
do um primeiro amor quo fot int- 
gendo e lindo como os contos de 
jadus na infancia onvitos! 

Para nós, mulherca, o clgarro 
não é nm vicio c sin Wny Drinquo- 
do que consulm. 

Por que pols mnol-o censitrar, 
quando :m Vida gos di tantos pu- 
tros... tiliquedos que fuzch suf- 





Jror? 
Sylvia Patricia 
EQ 
Para o Album de Mie... 
“IMAGEM 


A ermida tiluminada, 

con sets copinhos do córes, 
erm qm castelio do fala, 
sobro uma costa de flores, 


Mello Morães Filho 





— Quando um excrolto passa ti 
offenstra deve obedecer cogmmen= 
tn da ordons do commanto cn 
chefe. Disso depende o culto ta 
quarchm. Launes, que qe ndo 
contprehendin bem, solo aedivi- 
thar-mo, seguludo d risca as mi- 
whas Bistricções, Foi dou qnolho- 
ves gencrdes do scw Leno. 


VAPOLEÃO — Afemoires, 
Prof. Oswaldo de Oliveira 


Doenças do coração — Bolivar, 
7 — (Av, Alatitica). 27-0571, 
(IL 4D52S) 


Osmundo Pimentel 








O nosso velho e prezado coinpanheiro 
de trabalho Osmundo Pimentel fat, ha 
dias, submettilo “a delicada Intervenção 
cirurgica. Consideravel: numero de ami. 
gos levoulhe o conforto de suas visitas. 

fão Hsonjeiras as comições actuass 
de Osmundo Pimentel, na imntinência 
Ec recomeçar as suas activiúniios, 


=8— 
Conselhos do 8, P. E. 8. 





Deveme procurar, a fodo sranso, di: 
minuir a Ingestão de Iimilos durante 
e corda, para nho relardar a digestão, 
A agun e os refrescon de frutis devem 
ser) tomados mos intervalos das poici. 
qÕEs, 


Molestias ne- 


—0— 
Dr. Jayme Poggi mhoras, Ope- 


rações » Sm, Sis, Gm, don 10 
às 15 hm, Ar, Elo Branco nº as7, 


(5 19540) 
(8) 
Conferencias 








Realizar-se:d anta, quinta-feira, 4s 
W,30 da moiteno Centro Termo Calha 
Fina, à mia Conselheiro Oclaviano, 68 
eim Villa Tenhel, a confetencia publica 
do prof, Ismael Cinmes Eraga, 

O tema que o conhecido eduendor dis 
sertará para Os ntivintes desta antiga 
instituição: de caridade nesta noite, é | 
teguintes O Divino Inemijldal, A entrar 
da é gratuita, 

-— Mnje, quarta-feira, às 9 horas da 
noite, realizase na sede do Centro de 
Daniel, à tua Marão de Colegiqe 73, 
em Villa: Trabel, mais ima conferencia 
publica pelo sr. José Cionçalves. 








O thema sera A simiulo, sindo q 
ingresso frasco q tndass 
(6— | 
Homenagens 
Salbbado proximo, seiã qierecido ao 
joio Nelson Mempria, quor senso autos 
e cadimiradores, nn almoço, chi regusijo 
pelo sei eestalbeiecimentos 
om fm 
e... 
Viajantes 
De sua viagem. à Tialla regressou, 
ontem, pelo “Conte Lraude", aosta, 


Giovanna CGianneit| Rossj, esposa do sr, 
W. Rossi, alto funccionário da Talmar 
e filha do enúdoso maestro Giovanni 
Glannettl, A sta, Giovana Rossl velu 
em companhia- ee sens filhos Kicardo e 
Claudia Littoria, tenilo tdo qm descia 





harque muito concorrido, - 
—S— 
ao 
Natalicios 
.. —— 
Taz unnos hoje, a sta. 8. Guiomar 


Cuimarões, esposa vio distiticio medico, 
de, Orlanity Liuimardes, 
(o 


Bodus de ouro 





A] 


Completant amatho, qu 25% cunivore 
mario de camntento, o sr. Qetavio Ge 
raldo. Vicira c sua esposa: id. Crlina 


Fernatilso Nicirá, 
Em sua residencia, 4 rua Visconde de 





Jequitinlonha, osferecerão recepção “hs 
pessuas ale sua untizade, tendo arpgani 


e sado um programma jitero musical dan 
sante, 
—L ipa 
Fallecimentos 





Falleceu honieim, cem sia srsidencia À 
rua de S. [ata Gonzaga, 150, 0 srs 
Joss de Lina, antigo constructor, Kra 
testa velha q estimada figura nus meios 
vominçreiaca e qudustriacs, deixando 
viuva, al Maria de Lina cos seguin: 
tea. Ailhoss Aligin ale Jima, negociante 
Alberto “de Lima, fumecimtario mini 
pali Alice; casuda cont o sr. Milton de 
Souza, America, casada com o sr, Be: 
medicto Mattos e Cúlda, Nilsa «é José 
de Lima. 

O enterro sairá hoje da casa acima 
indicada, às 9 horas da niatihã, para o 
eerutterio de S, Pranéisoo Xavier. 

— Pelicceu Item & quite, em Pe 






































tenguilio, mo sanatório: Sho José, o dr, 
Emo fe Coe de Oliveira, cligenheiro 
aa Triapiectoris de Portos c Navegação, 

(extinetis que cera teemão dao vis yin 

Luz Gomes eo to do tenonte coronel 
liduatdo Gouren, do dr Stanley Gomes, 
du nes Judo Goma o ado Mello, Dlliun 
Mormes, nurá neguultudo Hoje 465 oras 
da tarde, no comiterio de São João Da 
itiata, siitulo o acompanhamento [uses 
bre directamente da gare, 
Palleceu honten as 6 horas da 
tarde, mo Jostltnto Ciyurgleo Paes de 
Cnrtnlho, do Juiza Mettamido Guimarães, 
esposm do antigo. funcelonario da Con 
pinta de Gonmerca c Navegação, ar, 
Alberto Cuimirões. Acextincia, que cra 
dec ma antiga fuimllia carioca, filiada 
sjudoso chico eles Mettitento, era milho 
attiecido Cem nossa pociedade, São heva 
tilins o caplito José Lila Dettamio) Guis 
mares tenente Alberto Detiamio Gui 
mnráca eo seo Jorge. Bettamio! Guinime 
thes, este ultimo alto funceiogario do 
funsituto le Previdencia, São todos cn 
»ailos, como pira suas filhas sas, d. 
Mora Duetos Mettntio Moriges Fortes, ads 
Balhav o Besta Tirem Pereeira, do se 
Bhor Heltnmio Nunes ed, Maria da-Glo- 
Figo Roiedunos, 

E centerramento será: Hoje, és Sms 
ros ela tardes no ermivério de São Frans 
cito Napier salto o feretro da ca 
pelta ca mitaima casa de smile, 

(y 


Missas 





Serio veradat as sequintes: amanhã, 
ue ld) horas, mu esreja de São Fran 
elsoo du Paula; quer alma de Eugenta 
Candoso ue Mepezes: Padun; ás 9,30 -ha- 
ras, va eureja da NHoa Morte, par alma 
ta capitão-tenente Carlos Alberto de Sal 
ambi da (ame as 9 horas, por alma 
du Clhristaviu Hrnçcardo  Cuimáries, ma 
cereja de São Jrancisco de Paola, no 


altar de Nyssa peuihora das Victorins, 


Soccorro aos catholicos 
perseguidos 


Já se uchum adenantados os tra- 
bulhos no sentido qu constituição, 
esti capital, do um Comité Ca- 
thalico, à semelhança dos que 
existento nu Belgica, Holianda; 
Sitissa, Inglaterra, França eo Es 
tudos Unidos pura o amparo dos 
eutfiolicos perseguidos ma Alem 
nho na Austria, que se acham 
em situação penosa nos palzos 
europeus, onde foram acolhidos, 

Trata-se do uma inlolativa go- 
Herusu co christã, que conta com 
o apolo dus autoridades binsilel- 
ras Cc das assuciições religiosas, 
desta cidado, 

Intumeras pessoas do destaque 
social, ouvidas -súbro n obra pro- 
jectuda,  hypothecaram-lhe Im- 
mulintumente sympathias o apoio. 

Ertvotivamento, a reunião de 
hontom no Centro D. Vital éuma 
demonstração cloquento do vivo 
interesse que despaorta, em nosso 
miolo, À sorte do milhares de crea- 
tivas que soffvem precisamento 
por suas convicções religiosas, 

O quadro do mus occorre pre- 
tomemento ni Europa, é contris- 
tador. Segundo os comités já 
chaos, existem  presentemonta 
bue: de dezomil refugiados ca- 
tholicos que preclkam de nssin- 
téencht; O numero tende a au- 
gmentar sempre. São calculados 
om mais de quinhentosmil os ca- 
thollicosc ndo nryanos”, conda- 
nunilos, desde já, a abandonarem 
a Alemanha. 

CG comito pretendo localizar no 
interior do palz 0s porseguldos, 


cujnse cronças sejam comprovadas 
pelas autoridades religiosas dos 
palzes que-lhes derem abrigo tem- 


porario ou donde procederem. Se- 
Vão elementos uteis e moralmento 
sailos que se incorporarão & na- 
cionulidade, Assim, fleará atas- 
tada a hypothese da vinda de in- 
descjuvels: 

Todas as faces dessas questões 
foram, hontem, Inrgamento debas 
tídas polos presentes, floando tre- 


solvida uma nova reunião para o 


nçamento definitivo do comhg e 


a constituição do seus orgãos. 


Ch trabalhos foram dirigidos 
pelo sr, Amoroso Lima. Estive- 
ram presentes, entre multas oti« 
tras pessoas, de destaque, o em- 
bnixndor Hidébrahdo Accloly, sr. 
Lulz Augusto do Rego Montelro, 
conde Maximiliano de. Sulima- 
Avezijunkl, podre Paulo Burm- 
warth, er, Augusto Padberg- 
Drenkpoll, d, Francisco Ohunacht 
e (vel Pedro Sinzlg. 

Foram lembrados muitos nomes 
para os pústos dentro do cómi- 
(6, Todavin, a proclamação defl- 
nttivn dependerá da consulta qa 
pessons indicadas que não compa- 
rocernn À sessão, 

O embalxador Hildebrando for- 
mulow votos pelo oxito dessa obra 
de pledade, a que dava todo. o 
apoio, 

O múnistro do Trabalho, segun- 
do communicações recebidas, tes- 
tomunhou tambem ag suas sym- 
pallias nos promotores desse or 
ganismo creado sub os melhoros 
auspícios, 

O comité terá presidonte, dire- 
etóres, socretarios | thesoureiro, 
conselhos de propaganda, Jurlúlco, 
de colonização, fiscal, protectores 
o protectortas e cooperadores, 


——— esmo 
ACTOS DO INTERVEN- 
TOR FLUMINENSE 


O Intervontor Amaral Peixoto 
aseignou, hontem, os seguintes 
netos! 

—  Exoncrando Alfredo Alonso 
Maia do cargo de 3º official in- 
torino do Departamento de Dn- 
genharia do Estado, visto haver 
acceitn cargo Incompativol; 

— "Tornando sem efíelto o acto 
de 27 de junho ultimo que  no- 
mecou Sylvio Ahrendes para o 
enrgo de fiscal de Rendas de q 
clagso, por não ter tomado posse 
no prazo legal; 

—  Aposentindo o escrivão du 
collcstoria da Tendas de Ttroch- 
ra, Alfredo Antonio Raposo s 0 
cncriviio da ex-collcotorkt «e Ta- 
peruna, Enúlio dos Santos Silva; 
Nomenndo: José Alvendes 
fiscal de Rendas de 3º classe, o 
Joaquim Osorio para exercor cf 
fectivamente o cargo de nuxilar 
de fiscalização de Obras do  De- 
prrtamento de Engenharia “do 
Estado, 











DEMITTIDO O DIRE- 

CTOR DO EXPEDI- 

ENTE E PESSOAL 
DO THESOURO 
FLUMINENSE 


Um desfalque na colle- 


ctoria de Rezende 


Por neto de hontem, do Inter- 
ventor federal no Estado do Rio, 
fol demittido das funcções de di- 
rector do Expediente e Pessoal do 
Thesouro fluminense o sr, Sebas- 
tião Sunres Fagundes, official ad- 
ininistrútivo da closse L da ses 
evretari do Finanças, 

A «demissão fol proposta pelo 
sr. Rezende Silya o deferida im- 
mediatamente pelo interventor. 

A razão nilegada para esse neto 
consisto no facto do sr. Fagun- 
des não ter prendido, no ultimo 
sabludo, quando por elle procuras 
do, o funcelonario Nestor Palhas, 
wutos de um desfalque de 8:000$ 
na collectoria de Rezende, facto 
quo o secretario de Finanças con- 
siderom da malor gravidade, 

Alias, O sr. Nestor Palhas, au- 





DR. SAMUEL KANITZ 


CLINICA DE VIAS URINARIAS 

COM PRATICA DOS HOSPITAES DE VIENNA E BERLIM 

Especialista em Rins, Bexiga, Prostata, Urcthra 
e doenças de senhoras, 

Consultorio « Ftua da Assembléa, 15-A, 2º andar, Tel, 42-8531, 


NO DECIMO ANNIVER- | 


SÁRIO DO PACTO 
KELLOG-BRIAND 


Uma declaração publica 
do secretario de Estado 


Cordell Hull 


NPashingto SO GU, 14) — O 
vi, Cordelp Full fog Mimit declu- 
pagão publica, jembirando go tutgr= 
do equen estu dat so conuneino- 
va o decimo amiilyersuno du munt- 
gonturm do Pacto Kelag-Brii. 
O ehete do Depurtumonto do Je 
tado decburo que penhimi magia 





Kellus 
pádo lucrar com id gnered cino 


mesmo tempo clune dLo aiton= 
cão parm as hostilidades. tyuva- 
das em algumas qpurtes do mitn- 
do e os preparativos pura a quer 
im que se fazom et uubitim Te 
gideo, Num esforço paia unter 
a paz na Turopa, o st, Cordell 
Hu] Jembrou solonhnemento nos nl- 
gnatartos do Pacto Lellog-Brand 
ns obrigações que lhes cnbiani. Ci= 
tando nominalmente us nições ul- 
gnatarias do Pacto, o declarante 
muvertdu — as do que “it export- 
encia moderna demonstroi' qua 
nem o proprlo vencedor jucra coin 
e guerra”, 

O nocretario de Eslndu de Nú 
goclos Estrangeiros: dus Tostados 
Unidos pecordum que lia dog an= 
nos de hole “os vepreserinhtos 


2 Te gs emma 





Melua 


dos Estados Unidos, do Relch, da 
Belgica, da Iranga, da Grã-Bre- 
tanha, du Ttulio, do-Jupão, da Po- 
lonia o da Vehecoslovuquis se res 
uniram de múto proprio e renun- 
claram & guerra como Instrúmen- 
to de politica nacional, compro- 
mettendo-se a resolver ou solu=s 
clonar quacsquer divergencius 
confilctos: sômento por melos pa- 
clticos; Este compromisso fol às- 
sumido por bd nações, que np elia 
estão sujeitas, A grande tragedia 
de hoje em dla é mue, apesar de 
ter a cxperioncia moderna prova- 
do quo nem siquor q vencedor pG- 
do lucrar com a guerra, em al- 
Eumas partes do mundo as lutas 
eos contlictos estão cspúlhanio-a 
miserin entra milhões do seres 
himinos, emquanto em qiuttas 
partos Idi da guerm 6 obje- 
eto do exaltação. Os governos a 
ou povos não podem esquecer as 
Suns obpismindes e ns Suas PONpON= 
gabilidades, considerando que do 
cumprimento ou não qumprinten- 
to dos compromissos-solennes is 
ssmidos Ju dez innos dependo a 
preservação de tudo quo vale al- 
guri cols mio vida do toda e 
qualquer nação”. 


ANGELO M. LAPORTA & €. 
NÃO PODE INTERROMPER 
A PRESCRIPÇÃO 


Angelo M, Liu Porta & Cla, 
concossiónnrios que erum, em Ser- 
eipe, dy Lotechv do Butado, como 
cessiontrios de Judiol Bonevidos, 
diigharmo go quis privativo da- 
quelte Estado, nilm do pratesta- 


vero judielabinento contre goto do! 


govetho, por ter baixado o decro- 
to nº 21.149, de 992, que om zum 
opinião viaoln direitos gos, nd- 
quiridos. DD forum tava pe me 
didas, que a requerente mão pôde 
Toniso proseguh nus extrncções, O 
protesto Col feito, para itervom- 
pera prescripçdo, O juiz, Ontte- 
tanto, indeterir o prquecilo, qar- 


que quando fol pedido o protesto 
Já so dehava em vigor do deçreço 
n.º 20,019, de 1042) que datorml- 


navacquo 4 prescrição sômente 
podera sor interrompido umii voz, 
por metade do praga cdi data do 
neto. Não ke conformando com q 
despacho, aggravor mo tima para 
o Supremo, que pu sessão de Nor 
tem, conlivmom o desnacho do 
juiz, 


(xxx) 


tor do desfalque, JA está preso em 
Niotherov e fol ouvido pelo chefe 
da Ordem Politica e Social, m 
quem confessou o crime, 


oe 


O general Lobato Filho 
inspecciona à setima 
regiao 
data], 30 (Havas) — Chegou a 
esta capital o commandanto da 
Setíma Região Millar, genertl Lo- 
bato Filho que ao desembarear fol 
recebld opelo interventor federal 
o seus nuxiliares de administra- 
ção, bem como pelo commandante 
da Força Publica do Estado, Offi- 
cialidade do Batalhão aqui equar- 
telado, capitão do porto e com- 


mandante da Escola de Aprendi- 
zoa Marinheiros, 


O general Lobato Filho Inspe- 
ectonou hoje a 164 Clreumscrinção 
de Recrutamento e a Companhia 
de Quadros. Visitou em seguida 
o Interventor federal, sr, Raphael 
Fernandes, O commandante da 
Setima Rega Militar é hospede 
do governo do Estados 
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CORREIO DA MANHÃ — Quarta-feira, 31 de Agosto de 1938 


a sa seed 


INFORMAÇÕES DE ULTIMA HORA 


O CAFÉ DO BRASIL 


Deverá exceder de 17 
milhões de saccas a 
exportação deste 
anno 


Notre York, 40 (Por Derydon Tas 
vos, correspondento qui 7) Pr) — 
OM nougucinntes do cale indopen- 
dentes, om sum quasi unanimida- 
de, cexternarum, hoje, a previsão 
de que a exportação total do café 
do Brasil, durante q safra on 
vttrao, devera exceder) an 17 ml- 
lhões do saceus, O quo será u 
mmalor cifra registrada para o cnfé 
brasileiro, com excepção da veritl- 
cudu em 193% quando foi cstabele- 
vido o record de 17,850,000 sncens 
e dade 1915 que fol de 17.001.00U 
bitcam, 

Dizem os negociantes quo no 
caso ua entregas continuarem 
nó ao tim deste anno em voluno 
veguol no aotunl, o total das: ex- 
portnções de cafá com toda a 
nertozn qrinbelecerá um nugmen- 
to som precodentes, o que virá 
demonstrar os effeltos- favoraveis 
to nbnndono da politica de valo- 
rizaio. 

AM ultimas clftns relativas: no 
paro Lrasilelro exportado para os 
Eatudos Tnidos, súmento de 1º n 
29 de ngosto, aceusam um totnl 
do 935.000 saccas contra 355.000 
snocuis durante o mesmo periodo 
do anhno passados 

O total de julho, cinbora menor 
do quo q dos: outros mpzes, ninda 
tssim lullca, um augmento conal- 
deravel sobra julho do 1947, se- 
jam 745.000 snccas contra 509.000 
BacCAs. 

Sulienta-se que durante os prt- 
imelros sola mezes que so segul- 
rim abandono da valorização, 
Us exportações de café brasileiro 
nugmentaram quast sessenta por 
cento em volume em relação aos 
seis mezes precedentes, emquanto 
o valor em mil réis gublu quinze 
por cento, 

Quiras causas quo contribulrata 
para o quo os negociantes cha- 
mam “augmento senenclonal", to- 
ram mn anormalmente pequena su- 
fra colombiana, emquanto todos 
os preços eo mantêm firmes e em 
alta, com um desconto de appro- 
ximadamente quatro por cento 
para os cafés brasileiros, o que 
concorre pnra, favorecer as respe- 
ctívnas vendas aqui. 

As apptehenshbes surgidas quan- 
tun uma praga nos cafégiros se 
deavaneçeram em vista do prom- 
nto desmentido felto pelo sr, Eus 
rico Pentendo, representante do 
Departnmento: Nacional do Cafa 
em Nova York, de que havia si- 
fo destrulda uma grande parte da 
safra brasileira, Entretanto al- 
guns negociantes acreditam que 
n praga, que 4 hobitinl, fará este 
anno estragos malores do que de 
costume, embora não seja caso 
para, provocar alarme. 

Os circulos caffeiros elogiam a 
immediatn acção ido sr. Penteado 
fazendo aquelle desmentido e sall- 
entam que o representante do D. 
N. O, acertou em suas previsões 
nceren da tendencia do café, mo- 
tivo por que o commercio caféeiro 
não pode deixar de tomar na de- 
vida conta w ultima declaração 
que alla vem de fazer, 


O protesto da União dos 
Syndicatos Operarios 


Paris, 90 (Havas) — O secre- 
tariado da União dos Syndicatos 
Operários da região parisionse 
publica um communicado protes- 
tando violentamente contra “as 
medidas tomadas hoje pelo con- 
selho de ministros o relativas à 
semana de 40 horas. “Essas mo- 
didas — declara o communicado 
— vonstitiem a mais caracterl- 


znda e» muls geral violação do 


proprio principio de 40 horus"”, 
Afflrma que o “úecreto congtitue 
uma verdadoira flegalidade abso- 
hitamente intoleravei!, “Accusa q 
governo de ter commettido essa 
ilegalidade”! aggravada com a re- 
ousa «de convocar urgentemente 
o parlamento", e assegura que! 
sacrificando as maesas laborio- 
SAS, O governo compromette do 
facto a defesa nacional em face 
dns ameaças cada vez mais belli- 
cosus- de Hitler e Mussolini,” 

O documento convida todos os 
syndicatos m estar promptos para 
responder às palavras de ordem 
de neção de que porelam' ser cla- 
madas a cogitar n União dos Syn- 
dicatos e 'a Confederação Geral 
do Trabalho. 





A prorogação de mais 
um mez de serviço 
— militar — 


Berlim, 30 (Navas) — Ouvidos 
sobra q promngação por um mez 
do serviço militar dos soldados da 
olnsse de 19946, que deviam sor 
dispensados a 4 de novembro, os 
vironlos competentes declaram 
nada saber mn osse respeito, mas 
contestam quo deva ser publicado 
um déoreto governamental sobre 
o assumplo 

Dovido «u cesa attltudo dos 
mejos nitorizudos allemies, tor- 
nn-e  extremamento  difficil ter 
uma Impressão exacta do caso. 
O fheto, corto € nue depois: da 
introducção do serviço militar 
obrigatorio nn Alemanha os 
consariptoso são convocidos: regu= 
emonte q primeiro de outubro 
de onda nnno, Esse era, allás, a 
peaxo no antigo exercito limpos 
cial. 

A 24 de abril de 1436 o serviço 
putitar obrigatorio fol extendido a 
dols unhnos, 

AtS agora: nem a data da en- 
corporação dos recrutus — 1º de 


WALTER KANITZ 





O SANGRENTO CON- 
FLICTO INTEGRA- 
LISTA DE CAMPOS 


| — 


Quasi concluido o volu- 
moso inquerito sobre 


— o facto — 

Está, ainda, na memoria do pu 
bilico, os sangrentos acontecimen- 
tos desenrolados na cidade de 
Campos por occasião de um des- 
file integralista, do qual resultou 
pavoroso conflicto, em que perde- 
ram a vida tragicamente dez pes- 
sons, inclusive uma senhora da 
sociedade camplsta, saindo terl- 
das vinte e tantas, 

O Inquerito sobre esse Jutuoso 
acontecimento consta de tres vo- 
lumosos processos, com cerca de 
400 folhas, tondo sido ouvidas 
malz de 80 testemunhas, 

O facto passou-se ha um anno 
atiús e só agora está em vias de 
conclusão o relatorio do 1º dele- 
gado auxiliar, ar. Ascanio Acclo- 
Iy, devido no grande trabalho que 
tevo do ser desenvolvido para 
apurar os acontecimentos , 

O relutorio é lonço q conclue 
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LIGADA POR UM. 
PACTO COMA TCHE- 
COSLOVAQUIA, A 
FRANÇA CUMPRIRÁ 
OS COMPROMISSOS 


Coube ao general Vuil- 

lemin esclarecer o gover- 

no allemão acerca da 
attitude Iranceza 


Paris, 80 (Iavas) — A expost- 
qão Teliana pola sit, Donnol durune 
to a reunião ministerial uyou 
male dous horas, Com ofreito, 
desde hontem nenhuma delibera- 
ção do gnbinoto havin ndo tomas 
da em rogo dns férias, se bem 
quo o ministro do Estrangeiras 
fosso chamudo a fazer gos colle- 
Egas uma exposição da evolução 
da situação Intermicional durante 
o mez de ngonto, particularmente 
fortil em acontecimentos, 

Como salientou o comntiiniondo 
offlelnl, os, Bonnet apoloi sias 
declarações com a leltura de todos 
om dociimentos nocesmarios e eq 
conhecimento q sous colltgas diis 
Instrucções que durante usso pe- 
riodo foram envitulas aos vopre- 
sentnantes diplometicos francozenm, 
no estrangeiro, Todos os probla 
mas actinimente em suspenso fo- 
ram minielosamento ostulados e 
fol por unanimidade que o Con- 
selho de Ministros complotnmen= 
te informado, approvom q politi- 
ca quo o ministro de Bstrangolvos 
segui! nessas clroumetancias 
particularmente difílcela, 

Evidentemente o problema tens 
co fot amplamento estudado pelo 
ministro Bonnol em rilzão da sum 
actualiladeo, A attitude francuza 
continua Invariavel. Ligada por 
um pacto com a 'Pehecoslovaqiia 
2 França cumprirá os compro- 
missos desse tratado. Nenhumi 
duvida podo haver sobre esse pon- 
to. Cumpre assignalar que du- 
rante ns entrevistas cordiaes que 
teve quando de sum missão nn 
Aliemanha com os ministros ger- 
múnicos, o general Vulllemin Los 
ve. opportunidade de Indicar ela- 
ramente. essa. attitulo. Assim 
considera-se aqui como supertjua 
nova iniciativa junto no governo 
dk Berlim, iniciativa essa destina- 
(la a lembrar csses compromlesas 
tanto mais quanto procura ge avi- 
tar tudo à que, em tazão do cs- 
tudo do espirito actua] da Alle- 
manha, possa prestar-se a Inter- 
pretações quo serinm fatalmente 
influenciadas pelas  suscoptibli- 
dades, O contracto entro Londros 
e Paris é permanente. O sr. Bon- 
net contcrenciou demoradaimente 
como embaixador Corbin que ho» 
jo deixa a. França afim de regres- 
sar a Londres. 


Não se dissimula aqui as ep- 
prehensões que pode suscitar o 
problema tcheco se bem que sa 
saliente que nenhum facto novo 
velu aggraval-o durante os ulti- 
mos dins, Antes de mais nada 
procura-se julgar os aconteci- 
mentos com grande calma, sem 
dramatizal-os nem diminulr as 
consequencias que podem acarre- 
tar, Todavia, acredita-se que q 
problema será resolvido pacifica- 
mento, Faz-se resultar os estor- 
ços de lord Runciman ea attitu- 
de tanto dos sudetos como do go- 
verno de Praga que ncaba de dar 
ume prova sipplementar de nttl- 
tude concllante ao apresentar 
aos delegados henlelnistas novas 
propostas, 


O PROBLEMA FINAN- 
GEIRO DE PORTUGAL 


Conferencia do deputado 
portuguez sr. Araujo 
Corrêa, realizada em 

São Paulo 


São Poulo, 30 (Navas) — Rea- 
lzou-ze hoje, na Escola de Com- 
mercio “Alvares Penteado” | 
conferencia do deputado. portu- 
Euez, sr, Araujo Correin, director 
da Caixa Gernl de Depositos do 
Portugal que, a convito da Tnl- 
versidade de São Paulo discorreu 
sobre o problema financeiro de 
Portugal e sun resolução, O sr, 
Araujo Correia foi saudado pelo 
at, Roberto Simonsen, professor 
de Historin Economica do Brasil, 
A numerosa assistencia, na qual 
se vinm ans principaes personall- 
dades. do governo e dos meios 
universitarios, applaudiu culoto- 
sumente o conferencista. 

Segundo: estamos informados o 
sr. Araujo Correla  embareara 
amanhã para o Rio de Janeiro, 








outubro — nem a data da desin- 
corporação — ultimos dias de se- 
tembro — tUnham sido modifica- 
das, Assim, normamelmente a 
cinsso convocada a 1º de outubro 
de 1926 deveria ser desmoblilzada 
nos ultimos dias do moz proxi- 
mo, 


Se, como se affirma em certos 
círculos, esses tropas devom ser- 
vir mais um mez, dusa axplica- 
ções são possiveis: n coordenação 
das manobras dos reservistus que 
ze extenderio até fins de outubro, 
com as“das tropas activas, ou nu 
intenção do Releh de manter q 
seu exercito com os effectivos 
actunes devilo à situação politica 
Internacional. Nesse caso o exor- 
clto allemão teria nté fins de ou- 
tubro 1.300.000 ou 1.400.000 ho- 
mens, sem contar o pessoal nc- 
cupado nas obras de fortifienções 
das fronteiras. 


JORGE KANITZ 





(xxx) 


que as mortes foram na maioria 
causadas por balas de fuzis da 
policia militar, pois ficou apura- 
do ter havido tiros no meio da 
massa popular, o que obrigou ja 
polícia n entrar em acção, não -zô 
para restabelecer a ordem como 
tambem para so defender do ata- 
que que lhe era feito, 

O volumoso Inquerito deverá ser 
enviado ao juiz criminal da  co- 
marca de Campos, dentro de pou- 
cos dias. 


REVISTAS 


“REVISTA DO SERVIÇO 
PUBLICO" 





O mumero correspondonts a 
mato desta revista acaba de ser 
publicado. Nella se encontram 
artigos dos srs.: Urbano Beér- 
quô sobro “As phases da organi- 
sação, segundo Le Chatelier”; 
M. Thudichum sobre *O serviço 
de Archivos do Bureau Interna» 
cional do Trabalho"; E. L, Ber: 
Unck sobre “A padronização da 
tinta de escrever azul.prota”, 

O ar. Adalberto Ribeiro publl- 
ca uma reportagem sobro a Bal- 
xada Flumifnense, detendo-se par- 
ticularmernte sobre os serviços 
da Baixada de Sepetiba, 







































CHINA-JAPÃO |º 


CONTRADICTORIAS AS NOTI- 
CIAS BOBRE AS OPERAÇÕES 
NO VALLE DO YANG TZE! 


Shanghal, d0 (U. P) — No 
primolvo dia do reinicio da gran 
de offonsiva contra Hankow, ou 
Juponeses clangoram o hymno de 
enero importinto vicLoria, ani 
cuudo um brilhante feito do ar- 
mas com o qual dizimaram nada 
menos do seto regimentos chino- 
vem nn Jula de malos enenrniça- 
mento que já se travou no deso= 
volver desta campanha, 

Por outro Indo, os chinezes al- 
legant tumbem  esplendidas cou= 
quistas na margem norte do Yang 
Tzo, com a) retomada de Thlen 
San o Tal Shu, 

Bão, dost'arto) contradiotorias 
as noticias dos operações que se 
vêm desenrolando no vallo do 
Tang Tzé, 

A Avornola; Central notlota quo 
algumas unidades Japonezas so cs- 
tão rvollrando para Anking, em- 
quanto outras so acham isoladas 
em llunng Mel. 

Os: regimentos: dizimados polos 
japoneses forim os dos “vingado- 
vos", organizados com o fjnt os- 
pecial do “vingar!” o mortcinto 
enusado centre 08 chinezes pelo 
emprego de gases asphyxiantes. O 
facto oceorreu nas proximidades 
de Púun Chang, o aposar dos “vin- 
gntovos” so Achnrom qrovidos de 
mascims contra gaz, foram tru- 
cldudos nté o ultimo homem, 

Nolleliis chinezas dizem que os 
cem mil combatentes que estão 
reforçando as posições a ocufe de 
dulchane, Jurmam ma data do 
nascimento de Confúcio restabele- 
cer ns dofosas de Hankow roto= 
mando Julchang, que é n chave 
do cireulo Interno das fortlfica- 
ções em volta da capital proviso- 
ria, 


Os jnponezes noticlam que, após 
os contra-ataques dos clhinezes a 
oesto de Julchang foram recolhi= 
dos tres mil cadaveres do solda- 
dos de Chiang Kal-Shek e feltos 
milhares de prisioneiros, O fogo 
da artilheria jnponeza sobre os 
atacantes durou vinte e quatro 
horns, seguindo-se uma furiosa 
Investida da infanteria, 

O commando militar Japonez in- 
forma que os esforços para attin- 
Eir Hankow pelo nordeste e su- 
deste apresontamim resultados sa- 
tisfatorios: no primeiro dia da 
Reção, esperando, destro em pou- 
co, realizar todo o objectivo, 

O consulado  japonez publicou 
um | communicado desmentindo 
ue avides Juponezes tenham voa- 
do tão baixo sobre q cidade que 
puderam ser reconhecidos, aecres- 
contando; “Os nossos aviões na- 
vaes partiram sem fazer fogo", 

Algiins consulados Interpretam 
esse desmentido como uma indíca- 
ção de quo o Japão rejeitari o 
protesto dos Estados Unidos. 


AS MODERNAS ARMAS 
DE GUERRA 


Fuzil-metralhadora capaz de 
dar cem tiros por minuto 


Washington, 30 (Por Grattan 
Mo Groarty, correspondente “da 
United Pross) — As autoridades 
militáres dou Estados Unidos que 
emprebenderam Importante pro- 
Egramina do mecanização de suas 
forças armadas, decidiram armar 
cada um dos soldados alistados no 
exercito americano, com um fuzil 
npertoiçondo, de effeltos medo- 
nhos, com cujo auxilio cada ho- 
mem tornar-se-i “uma metralhu- 
dora ambulante”, 

O novo fuzil é uma arma semi- 
automatica capaz de fazer cem 
disparos por minuto. Sob o pon- 
to de vista de eíficiencia de fogo, 
cardu soldado, munido do estupen- 
do modelo, equivalerá n cinco pra- 
sas equipadas com as carabinas 
actualmente usadas, 

Os peritos militares acreditam 
que os Estudos Unidos colloca- 
ram-se en primeiro logar entre 
todas 1.8 nações em relação ao ty= 
po de tuzil que será adoptado logo 
que as fabricas comecem à pro- 
duziv em grande escala podero- 
sa nrma, O novo modelo fol' In- 
ventado pelo sr, John G. Garand, 
de Springfleld, no estado de Mas- 
Enchussetis, 

An experiencias feitas, segundo 
informa o mujor G. H. Drowry, 
do Estado Malor do Exercito, de- 
monstraram que o fuzil Garand é 
superior, sob todos os pontos de 
vista ao typo Springíleld, agora 
usado pelo exercito nacional. 

O major Drewry, fez recente- 
mento a seguinte declaração: 

“Multas são as vantagens que 
offoreco o fuzil semi-nutomatico, 
entre us quaces destacam-se as se 
gulntes; R 

1) — Malor precisão no fogo ra- 
pido, devido 4 eliminação do em- 
prego da mão para fazer funcelo- 
nar o gatilho; 

11) — maior volume de-fogo por 
minuto; 

III) — maior efflclencia do fogo 
contra os aviões que voam baixo; 

1V) — menor tempo para a [ns- 
trucção dos soldados no manejo 
da arma: 


As autoridades dispõem Já dos 
fundos necessarios para o fabrico 
de approximadamente 7.500 Tuzis 
do novo typo, os quaes serão en- 
tregues antes do fim'do anno cor= 
rente. O Congresso Federal em 
Su ultima sessão autorizou cre- 
ditos addicionaes para a acquis!- 
ção de malor numero de armas é 
para augmontar o apparelhamen- 
to das fabricas que as produzem, 

Em todas as provas comparatl- 
vas verificadas, o fuzil Gárand 
demonstrou sor superior no cha- 
mado Springfield, 


As experiencias demonstraram 
que nm cnpacidnde de fogo de um 
fuzil semi-nutomatico é egual & de 
cinco do modelo actualmente usa- 
do pelo exerolto, 


A médim do, disparos de arma 
depende, naturalmente, até certo 
ponto, da agilidade do soldado que 
n máncia, O numero minimo de 
tiros quo dispara cada praça, por 
minuto, 6, napproximadamente, de 
cincoenta, e o maximo, de olten- 
ta, mas essa média. excepcional 
não póde ser mantida por longo 
periodo de tempo, devido ao ex- 
cessivo aquecimento da arma, 
Uma média de trinta tivos por mi- 
nuto púde ser mantida continua- 
mente, sem difficuldade." 


O general Carmona visi- 
tará Moçambique e as 
colonias da India 


Idsboa, 30 (Havas) — O “Dia- 
rio de Lisboa annuncia que o ge- 
neral Carmona visitará no proxi- 
mo anno a colonia de Moçambl- 
que, na Africa Orlental é a» pos- 
sessões portuguezas da India, 

Falando a este respeito A Im- 
prensa o general Carmona salten- 
tou à importancia da sua visita a 
Angola ce às ilhas do golfo da 
Guiné e accrescentoy que o exito 
dessa viagem lhe tinha augmen- 
tado o desejo de visitar outros 
pontos, onde vivam tambem por= 
Luguezes, - 








“TIMES? CRITICA A VIO- 
LENCIA DA IMPRENSA 
GERMANICA 


Tontres, 30 (Havan) — Bin nr= 
tigo do hoje sobre a sitincio ln» 
"ternacional curopéa, o “Times” 
mostrú-so inquieto cont q attlus 
de provocador o tom desouiniis 
da Imprensa germanten! q decla- 
va quo as motividades politicun 
e militares da Alemanha “pares 
com do natureza a augmentar a 
Inquiciação e poaneledido”, 

Do ohtra parte, o rednetordl- 
plomutico do mesmo Jornal os- 
vreve: 

“Sonbe-ze esta tnilo om Lone 
dres que, gtaças & Intervenção de 
Lord Runclman o qrosidonto da 
Tehecoslovaquin vecoberá o clhe- 
fo dos sudelos que, certamente, 
sort acompanhado do outros ves 
presentantos Ienloiniatns. A Im- 
portancia dogs entrevista) não 
precisa ser nccentuada. E! muito 
possivel que nesse encontio: fl= 
que resolvido so us negociações 
deverão ou não ser vesmubotecidas 
o sobre que buses”, 

O jornalista prosegue: 

"A Impressão dominante em 
Londres é que o ulimo moyi- 
mento do approximaçião esboça- 
do pelo governo teheco mio fol 
recebido pelos siotus com in- 
trunsigench que torniseo finpos- 
sivel qualquer solução paeifien, 
JA se tinha notado vom satlafa- 
vão o. facto de Henlely ter con- 
vordudo cem desistir do discurso 
que devia fazer, afim de poder 
conversar longamento com Lord 
Runciman", 





A Polonia contra a ag- 
gressão e o espirito de 
cruzada teutonico 


Vahsavia, 30 (Havas) — O pro- 
blema techco & nesto momento, 
o que mais interessa a opinião 
publica e a attitudo da Tnglater- 
ra vetem multo particulyrmente 
a attenção da Imprensa poloncza, 

O orgão officioso “Gazeta Pol- 
skn”, escreve: “A Grã Bretanha 
não o empenha no-caso da Telie- 
coslovaquia mas Interessa-se 
muito pela conservação da paz 
na Europa. A sua política não é 
anti-allomã porque as boas rela- 
(ões | germano-britannicas, são 
uma das condições da paz unl- 
versal,! 

O “Express Poranny” diz; “Q 
centro do gravidade da questão 
tcheco desloca-se cada vez na di- 
recção de Londres, A Grã Dreta- 
nha encara muito a seria o con- 
flicto germano-teheco e exerce 
pressão sobra Berlim para obter 
a solução nmistosa da, contenda," 

O grande. jornal de Cracovia, 
“Justrovanny — Kurjer Codzlan- 
ny” diz que “a Allemanha tem 
agora menos probabilidades que 
en 1914 do sair victorlosa de um 
conflicto eventual porque nunca 
fol tão fraca como hoje.! 

O jornal deplora que a attitude 
da Polonia seja mal comprehen- 
dida no estrangeiro onde a ten- 
dencia é para crer quo a Polonia 
sympathisa secretamente com os 
nllemães m acorescenta: “Moral- 
mente, q Polonia está ao Judo do 
mundo inteiro contra a aggres- 
“ão e contra o espirito de cruza- 
dn teutonica, A Polonia que ver 
garantida à paz na Europa e sabe 
perfeitamente quem se oppõe 4 
continuação da paz, E' já tempo 
da Europa comprehender que a 
Polonia deseja a paz baseada no 
direito internacional e nos alicer- 
ves da propria civilização,* 





Os milagres da Virgem 
de Lourdes 


Paris, 30 (Havas) — Os jor- 
noes dehoje registram mais os 
seguintes milagres da Virgem de 
Lourdes: um rapaz que chegou a 
Lourdes completamente paraly- 
tico fol varias vezes mergulhado 
na piscina «e agora anda como se 
nunca tivesso estado paralytico, 

Outro flel, de nome Oner De- 
bruisron, atncado de encephalia 
lethndrgica fol Jevado duas vezes 
a Lourdes por sua mãe e voltou 
a Arras curado, segundo afflr- 
mam os medicos quo o examina- 
ram antes e depois da ultima vi- 
site no santunrio. 

Agora já pronuncia | asigumas 
palavras e faz sem difficuldado o 
signal da cruz; 


AMEAÇA DE GUERRA 


(Continuação da 4.º pag.) 








zldo, até hoje, nos dominios da 
arte, a ultima guerra européu! 

Franco periodo de decadencia, 
Chama-se grotescamente do fútu- 
rismo o regresso És fórmas insi- 
plontes, balbuciantes da poesia, 
quando os idiomas ainda não ha- 
viam sido disciplinados, creadus 
os rythmos: musicaes do vero, 
nobilitado a rima, alcandorado o 
sentimento poctico na escola dos 
themas nobres, 

Na música. o que domina, con- 
quistando o gosto publico, são as 
dissonancias primarias, as inhar- 
monias barbaras dos negros, en- 
tremeiadas do gritos, urros, uÍvos, 
lamentações monotonas e mono- 
cordias, Na pintura €, ainda, o 
primitivismo que se arvora em 
avanguardista; ausencia de pro- 
porção, de harmonia, de perape- 
ctiva; desenho de selvagem, de 
creança ou de louco. 

Talvez tapeução, simulação, Mas 
simular a loucura Ji & por el, 
um symptoma alarmante ds ma- 
luquice, JEm arohitectura, volta- 
se ao gosto dos dolmens Inicines; 
apenas, uma vez que o permittom 
os modernos guindastes e os ma- 
teriaes de construcção, super- 
põem-se, em vez do pedregulhos 
Informes, blocos parallepipedicos 
da cimento armado, 

Decadencia, Medicvalismo, 

* 


a 

E' possivel que a guerra que 
ameaça o mundo seja o ponto fi- 
mal da Civilização já vivida, pro- 
vada e... reprovada, Virá, de- 
pois della, o novo Renascimento 
e com elle esplendorosas, hipor- 
fulgentos creações do espirito lu- 
mano. E' imprevisivel o que sa 
terá, então, de resplandescento 
magnitude: o culto do bem, por 
amor & Bondade, a latria Jo bello 
pelo esplendor da Belleza, 

As grandes obras do Progresso 
— e outras que virão «dapois — 
serão utilizadas apenas para tor- 
nar a vida melhor e mais agra- 
davel de ser vivida. 

Os homena hão de ver, então, 
ds olhos abertos para a verdads, 
que & Impossivel construlr sobre 
os alicerces do odio; passarão a 
edificar em solida base no amor, 
o unico e eterno creador de to- 
das as boas coisas. 

E cu que sempre fui do amor, 
estarei, lá de outro planeta, con- 
templando satisfeito o feliz, este 
mundo renascido, um tanto orgu- 
lhoso por ter previsto, certo, o 
tim da idiotice universal e o de- 
sejado advento do din do juizo, 


e 












































ULTIMAS SPORTIVA 





Deslumbrantea exibição 
dos gymnastas dina- 
marquezes 


Para o nublico carioca, conatl- 
tuly um grando eapectaculo, da 0x- 
ligo dos gsmnastas dlmiinat= 
quezos, campeões olymplcon, aqui 
chogndos praças A tola Infolntiva 
du CB, D. e venlizado hontem 
mo nofto, no stadium do Plumi= 
nego 1º, O, 

Timo nsalstinios: vm trabalho 
tão porfolto em equiliquor sport do 
qualguor nutureza, quer por ieção 
individual, como de conjunto, 

Os rapuizes visitantes; cuja cons 
stltuição physloa & soberba, em- 
polgatam o publico com os seus 
movimentos plthmicos, durante 
mnta de uma horn, sômente com 
um intervalo ligeiro para mudan- 
qu do “malilot"”, 

3 0 que mals Impresslonou, É 
que na equipo dinamarqueza TO 
ha excenção: o quo um fax, todos 
fazem, 

O espectaculo, fol Inlelado com 
o seu desfile, seguido peim exe- 
cleo do sem hymno patrio, 

Sogulu-so qm sem numero de 
exerelolos, desido p mala facil no 
que Júmuis podiamos pensar em 
realizal-o, 

E os celebres-gymnastas arran- 
caram  sogulilimentes calorosos 
nppinusos do publicos que tambem 
evacionom dd seu Instructor st, 
Nely Buki. 

No pavilhão de honra, vimos 
ém do ministro da Dinamarca, 
que fot muito Telleltudo, todo o 
corpo consular desse palz amigo, 
varins personalidades, directores 
da E B. D. e do club locnl, 

A banda do Regimento Naval 
abrihantoy a exhlbição; com o 
seu ropertorio, 

Amanhã, os dinamarquezes fa- 
rão nova exhibição na Escola de 
Educação Physiça do Exercito, 


Marcadas para domingo as 
eliminatorias de remo 


Para a manhã, do proximo do- 
mingo, estão marcadas as nela 
eliminatorias para os tres pe- 
reos da regata do setembro, cujas 
insoripções ultrapassaram o nu- 
nicro de raias existentes na La- 
gôa. 

Os concorrentes fnecriptos ses 
rão divididos em grupos de cln- 
co, e o ultimo de cada grupo es- 
tará eliminado do pareo, fican- 
do assim, classificados olto clubs, 

Hontem. os technicos- da Liga 
de Remo, marcaram as seguintes 
eliminatorias para domingo, fas 8 
horas da manhã, na Lagiúa: 

1 qareo — Out riggors ad 
sin, 

1º grupo: 8) Plraquê; 4) Flu- 
minense; 6) 5. Christovão; 6) 
Vasco; 7) Flamengo, 

2º grupo: 3) Gragoatã; 4) Gua- 
nabara; 5) Lago; 6) Boqueirão: 
7) Natação. 

7º .pareo — Yoles & 4 — prin- 
cipiantes, — 1º gruno — 3) Na- 
tação (13 dezembro); 4) Boquei- 
rão; 6) 8, Chrigtovão; 6) Gua- 
nabara; 7) Gragoati. 

2º grupo — 3) Vasco; 4) Flu- 
minense; 5) Icarahy; 6) Nata- 
cão; 7) Lage, 

10º pareo — Out, riggers a 4 
ejp. — “Olas. Midosi! — 1º gru- 


e, ee et 


po = 8) Vumeny 44 Julobpnetorat 
no Crua; db) Jembalisso Gu 
Lange, 

ve eruno — 0) Gragunit 4) 
Natação (Alamo mn) RS Clpiso 


tovãos dh) Batnfogoç 7 Inara, 
A Ligo controlunã nHorbls ug 
vam. 


O NATAÇÃO RB REGATAS 


So nontem fol conbeoldi q ums 
emação dns uniões tefiici= 
cant qe regula de setembro, 

Ch Natação Miserovenase qo Ha 
niputrão de Junkie 4 cipatria 
de mentorsp vojem no doido qrinui- 
plantes, com 2 Imyoor; no ahiit=. 
Juniors; na MilosL q dll de sos 
niovs, 


Resultado do football inglez 


Londres, 30 (UT. Po) — Nes 
tados dos jogos de hoje di Semi 
da Divitão; Rurmlov=Sonuimptan 
jr; da MPercolm División; 
Bristol Roverg-Hrelelton (|; pura 
celra Divisão Norte Noulyibilos 
Cartao dit, 





—a 


CONGRESSO NAZISTA 


Stuttgart, 30 (UT) — Multom 
dos ulemies posidentos na Ajios 
rien do Sul que puimieipação do 
Congresso de allenães que vivem 
no estrangeiro, vem principal 
tecido Birusl, Aroentina, Clos a 
Poru!, 


Uni contfuolo do vopresontimto 
da Vnhled |Prous cum ds: nos 
revelon quo tidos: Be mostram 


muito enlhusasmados com uw yr= 
copção que Jeso fol dispensmdi qu, 
“eldade dos alemães estratos 
ros" e com o tratamento roceiido 
desde que chegaram, 

Quasi todos os alemios da 
America du qul estão loenlizados 
num tos mais Dbonttosce pltures- 
cos bairros di cldado e so prova- 
tecendo qpiazer espestal do en 
villizarem das (neblidlos pn dos 
mar banho em Bud Cobnatati, 
Geralmonto expressam euscia- 
cão pelas palavras. de saudação 
ouvidas dos haúbltuntes do sStutis 
gart; prisicipalmonto us proferidas 
pelo prefeito do quo “nodlam con 
siderar-so cidadãos do Stutlgizt", 

Disse um allomão, residonto qn 
Argentina: “Vi mais numa se 
mana do-«quo nos ultimos-ninos. 
Presenclamos fas diversas ceyimo- 
nias esportivas e socises, tondo w 
alegria de rever velhos amigos. 
Tenlio alguna parentes aqui e fol 
com alegria que os abragel, Nadu. 
tem sido poupado para: torne 
agradavel a nosso estadia aqui." 

Um allemão do Brasil aqui veiu 
encontrar um companheiro de cr= 
cola, ora estabelecido na Argenti- 
na, assim como um camarada va 
infancia que é hoje consul da 
Allemanha em Lisbon, vindos es- 
pecislmente: para o Congresso. 

Casos como este estão se rope- 
tindo a cada Instante nas ruas da 
Stuttgart e aquellos- que  nuncm 
sairam deste: palz ouvem com o 
malor Intereste o mto contam do 
estrangeiro, onde vivem, e lhex 
dão informações a respeito da 
“Grando Alemanha”, 





O dia policial 





O EBRIO NÃO QUE- 
RIA SENTAR-SE 


Por isso foi aggredido 
pelo motorneiro e pelo 
conductor 


O firdineiro Manoel Dias, mo- 
rudor & rua Arnaldo Quintela, 
f6, hontem, é noite, bastante al- 
coolisado, viajou no estribo dum 
bond  *“Jardim-Leblon", e ve- 
cusou-se a attender gos avisos do 
conductor Júaquim Gonçalves de 
Campos, regulamento 4456, para 
sentar-se. 


Quando o bonde parou na es- 
quina da rua Voluntarios da Pa- 
Lria com D. Marianna, mais uma 
vez o ebrio foi convidado a não 
prosegulr no estribo, o como se 
recusasse: » obedecer com pala- 
vras asperas, fol agegredido & pon- 
ta-pés pelo conductor, qua fol au- 
xilindo pelo motornelro Abilio Se- 
bastião Blas, morador 4 rua 
Marquez de Abrantes 11, e que, 
armado cem a chave, deu vlo- 
lenta pancada na cabeça do jar- 
dinelro. Rengindo à aggressão, 
este tambem feriu Ablilo na ca- 
beça, pelo que, todos tres foram 
presos e, depois de medlcados os 
feridos pela Assistencia do Posto 
ne Miguel Couto, mettidos no xa- 

Bs, 


— 404 ——— 
COLHIDA POR AUTO 


À menina, gravemente ferida, 
foi hospitalizada 


A menlna Maria de Lourdes, 
do 1) annos, filha do Vicente 
Dareilin, residonto á rua Angell 
va Motta nº 86, na praia de Ra 
mos, hontem, à noite, fol colhi- 
da pelo carro de praça nº 7.178, 
om fronto à residencia, 

Tendo soffrido fractura, da cla- 
vioula esquerda e da buse do cra- 
neo, Maria fol soccorrida, em es- 
tado de "shock" pola Assisten- 
cla da Penha s internada no Hos- 
pital de Prompto Soccorro, 

O commissari Carliudo, do 21º 
districto abriu inquerito. 


—————qaa 
FERIDO POR SER 
HONESTO 


—— 


O motorista foi medica- 


do no Hospital Miguel 


— Couto — 

O motorista Mirabello Vicenzo, 
de uma empresa de omnibus que 
serve à zona au), e morador à 
rua Gustavo Sampaio, 66, hon- 
tem, 4 nolte, muma das viagens 
encontrou no Interlor do venhiculo 
uma quantia em dinheiro, csque- 
cida por algum passageiro, 

Chegando ao ponto, communi- 
cou o facto Bo fiscal] Carlos da 
Silva Rels, dizendo Ir entregar a 
importancia no escriptorio da 
Companhia. 

O fiscal, porém, propoz que dl- 
vidissem o dinheiro entre elles, o 
que Mirabello repelilu indignado, 
havendo uma discussão entre os 
dois. 

Quando o motorista acabou 
seu serviço, na rua Henrique Dru- 
mond, fol abordado pelo fiscal que 
O agerediu a thesoura, ferindo-o 
ua região abdominal. 

A victima foi modicada no Hos- 
pital Miguel Couto e o aggresor 
cvadiu-se- F 





NAS MARGENS DO 
RIO ACARY 


Encontrado o cadaver 
de uma creança 


Elpídio Faria, morador À ruis 
C. 151, hontem & noite, foi à de- 
Jegacia do 26º districto e commu-= 
micçou ao delegado ter visto à 
margem do rlo Acary o cadaver 
da uma creança, apparentando 4 
ou 4 mezes, dentro do um sacco, 

Como o local pertence A jurise 
dição do 24º districto, o commi- 
gsario Lopes recebeu aviso do fã 
cto, o fol Ro local, ondo consta 
tou a: veracidado da communicas 
ção, 

Dovido, porém, e falta da luz, 
nada mais pôde apurar aquela 
Butoridade, que solicltor a pori- 
cla da D,G.I, para a manhã da 
hoje. 


> —— —— 
CRUELDADES APPLICA= 
DAS A CREANÇAS DE 
UM ASYLO? 


A propria fundadora do ese 
tabelecimento accusa uma 
companheira de admi- 
— nistração — 


Esteve, lWHontem, ma Policia 
Central, onde nn sala de Impren- 
sa, conversou com os jornalistas, 
a sra, Theodora, fundadora e di- 
rectora do “Dispensario Horacio 
Lemos", sito à rum Viscónla da 
Sepetiba, nº 6), em Santa Cruz, 
e que disse ir Jevar un conheci- 
mento das autoridades pollcláes 
graves. occorroneias ny referido 
dispensario. 


Tendo. fundado aquella estabos 
lecimento para ampiur eren ma 
cas pobres, installou-o num pres 
dio doado ela viuva Horacin 
Lemos. e o vem mantendo coi 
o auxilio de varias pessoas carie 
dosas e do commercio Jocul, 
Actualmente estão all asyladas 
16 creanças que vêm recebendo 
amparo À medida dos restrictos 
recursos do dispensario. 

Ma mezes, a asia, Theodora, 
que se faz passar por “irmã”, foi 
procurada por uma senhora eles 
gante, possuidora de recursos, a 
quo go propoz a auxiliar a fun- 
dadora do dispensario no seu 
misttr. Do fucto, a recom-chegia- 
da, que é d, Gulomardina Borges, 
vinda do São Paulo, onde, a 
tempos, estove envolvida num 
caso escandaloso quant semo- 
liante, começou a trnbalhar mit 
direcção do estabelecimento, 

Não tardou multo, porém, qua 
a sra. Guiomardinioso upvorassa 
em unleu dirigento do dispensas 
ria, e, agindo como Jotica, suleis 
tasso as creanças a terpivols tof- 
turas, não lies dando nlimentos 
sufflelentes, apesar delles ull 
existirem, ejalnda espancando-us 
servindo-se do uma palmiutória 
que mundou fazer, Lançavia, lis 
da, mio de ouiras tortutas, pts 
do os pobres orphãos de joclhvs, 
do pés o mãos amuúrrados, vd 
sra. Theodora continuou a mnts 
rar crueldades que u sia. Auilis 
merdina praticava. 

Sendo o caso da alçada du Dos 
Jegacia do Menores: Abundonides 
e Repressio à Mendicanehi, u s0= 
nhora queixosa foj uconselhado & 
procurar o delegado Jayme Poi= 
qa. pára que este tonjisse us Uium 
videncias quo Jjulgasse novos 
enrias. 





(Esta secção continta 
na 13º pagina) 
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INFORMAÇÕES DO EXTERIOR 


Intensificand 


o o trabalho 


para a defesa nacional 





Approvado: pelo: gabinet 


e lrancez .o. projecto: que 


o autoriza em horas supplementares 


(Continuação da 1º pag.) 


kom abertura desegocinedua colt= 
arotus coro governo le |ruga. Opl= 
nro mos mesmos elrelos que 
tambem dependo da Impressão 
que tenha emusido pa Allomanha 
n firmeza da solidaricáddo (rúpco 
Driineas, 

Acrediw-so quo so O leader na» 
minto continuar a uvmlte a dia: 
tnesão complein do probloma on 
oveulturo solis proposilos atrás do 
um vuro formulinio q missio de 
Lord Juncinio fraceasentá on 
seção de Londres o Para torno 
so Imperativo tm de impe- 
dir o collupso tolul das relações 
qucíticas, 

Prriso 00 (Mavas) — O artigo 
pelinelrvo do decreto que o minit- 
tro do Prabulho subimottoy hoje 
do assahatuvn do prestdonto da 
Ropublii, autorizando é trabulio 
em horas supplementnres de- 
Hiro os direitos du pgoverho para 
Ho concossão de: horas aupplenen- 
ires com todos ou cslabelociyien- 
tos mão excciitan trabalhos da 
delta icon, segurança o ter- 
Viçosa publicos, O ministro inte- 
rosado constato A necessidade 
du prorogação, cnbendo no minis- 
tec do Trabalho fixar o limite da 
mesma; O governo esti tesol- 
Vida se usa piormimento ajom sets 
diretos uu caso vespolto, de acroro 
do com ou textos en vigor, 

O artigo segundo, quo se refo- 
xe aos trabalhos nve não os do 
defesa, sogurinça a serviços pu- 
biicos, habilita o ministro do Trn- 
Julho a autorizar hortas supple- 
mentares uLé cem por anno atém 
das proreguções jk previstas. pe- 
Jax leis e convenções em vigor, 

O ministro do Pribatho poderá 
recorrer a esse decreto quindo a 
bão do obra em “thomage! o q 
vio de obra em activa não pu- 
deram satisfazer fg necessida- 
des dn nação. “O decreto voma- 
cow R vigorar no datar de sus pu- 
blicação, 

O ministro do Trabalho sub- 
metleu tambom á& assignatura do 
presidente Lebrun um projecto 
de decreto regulamentando a con- 
cessão do horas de trabalho sup- 
plementar. Do accordo com os 
termos desse decreto, a nova ro- 
gulamentação submette-so a um 
Hystema de autorização previa, de 
applicação em prazo muito curto, 
por purte dos empregadores, sal- 
vo caso de veto ou direito do sus- 
pensão, 

O direlto de vetos o de. sus- 
pensão serão exercidos quando 
do emprego injustificado de horas 
supplementares, no caso de pos- 
elbilidado material o technica de 
atgmento de pessoal, ou de me- 
Jhor organização da mão de obra 
e do trabalho em goral, 

Este projecto de decreto — nos 
turmos do legislação em vigor — 
deve ser submettido à considera- 
vão de ompregados o enpregado- 
Jes e, de accordo com o parecer 
da Commissão Permanente do 
Conselho Nacional do Economia, 
não poderá sor assignado e appli- 
cudo senão depols de preenchidas 
certas formalidades legnos' ou se- 
Jam, mais ou menos, cinco soma- 
nus 

Nesse: Interim o ministro-do 
Tinbalho expedirá instrucções mt- 
nuciosas ás repartições do inspe- 
cção do Trabalho afim do que a 
actua] autorização so torne mais 
malenvel, e mais comprebenasiva, 
relativamente ao minimo e ma- 
imo do horas supplementares, 

Quanto 45 horas supplementa- 
rece affectuadas em estebeleci- 
mentos quo trabalham para a de- 
Toma nacional, o governo se re- 
serva o direito de fixar majora- 
ções do salarios, por melo da de- 
creto, Nos outros estabelecimen- 
tos, o governo procurará a dimi- 
nulção das taxas, o que Julga in- 
dispensaval o 

Nú reabertura das Camaras o 
governo: Jevará no conhecimento 
do parlamento um projecto de Je) 
Especial ratificando os decretos, 


Antes de approvar o decreto de 
modificação da semana do 40 ho- 
vas o sr. Bonnet fez aos seus col- 
Jegas uma longa exposição sobre 
E situação internacional, 

Paris, d0 (Harold Ettinger, cor- 
respondente da UP.) — O mabl- 
moto reunit-so c a sessão, que du- 
you quatro horas, fol consagrada 
ao cxume dos nogocios estrange!- 
2089 & modificação da lei do qua- 
yenta horas, O sr. Goorges Bon- 
not fez uma exposição sobre q sl- 
tuação na Tohecoslovagiuia e na 
Tespania, beiiicomo sobre as rox 
lições ellre o general Franco ca 
Jalin, tendo os membros do go- 
verno, em seguida, “approvádo 
unanimemento as definições pre- 
visas do ministro de Estrangeiras 
m respeito da politica franceza ex- 
torna o as Instrucções enviadas 
nos embaixadores de França”, 

O gabinete brltannico, do sei la- 
do, csteva egualmente reunido e, 
14) como o frincez, examinou a 
mais grave situação croado nn 
Turopa desdo a primeira crise 
tchegie, em maio, Os dois minia- 
tentos (inhim cm miios os mais 
pessimistas relatorios dos respe- 
vlivos embalxulores em Berlim, 
tãos como Informações solre o 
Jormidavel desenvolvimento das 
mumobras do verão allemãs: quo 
osaumem as. proporções de verda- 
dela mobilização, resumos dos 
violentos ntaques da impretisa al- 
Jemiy 4 Tchecoslovaquia e da nova 
Giscuasão sobre a possibilidade de 
um “conflicto localizado", na sup- 
mosição de que a Inglaterra e a 
Jrunça não agirlam caso o Exer- 
cito alemão atrayessnsse a fron- 
telya tchequo e a visita sem pre- 
celentes do chanceller Hitler, que 
srispecclonou as fortificações dn 
cabeça do ponto de Kehl, cldade 
situada jJuslamento do outro lado 
«do Rheno, em frente a Stras- 
burgo. 

Os dois gabinetes, na reunião 
reslizada esta manhã, abordaram 
suntro pontos: 

Primeiro — So seria convenlon- 
to que m Inglaterra dirigisse um 
eppelo a favor da paz, nao gover- 
mo do Berlim, apolada pela Fran- 
vil. 

Segundo — Se convinha reno- 
var firmemente as declarações se- 
gundo as quaes os dois palzes 
tenclonuvam combater a favor da 
“Tehocaslovaquia, no caso desta 
der atacada, 


Terceiro — Se o sr. Runciman 
devia dar por terminado o seu pa- 
mel de mediador o assumir o de 
arbitro, elaborando um plano pro- 
vrlo afim do submetlol-o a am- 
Vas as partes, para que fosse pura 
e simplesmente acecilado ou re- 
vusado, 

Quarto — Se a esquadra bri- 
tubnica e, possivelmento o Exer- 
cito francez, deviam effestuar 
uma demonstração de força com o 
Jim de impressionar na Allemanha 
e mostrar-lho que as potencias 
occidentães não se achavam inti- 
midadas com as formidaveis ma- 
nobras allemãs. 

O gablneto francez, ao demais, 
























encontro melos do tormir mnis 
Hoxbvel a tel de aquarontir Noris 
do tribalho romanos, nuEIqUlI= 
tando ctrso mino nes [uigaptlio 
Viaos do armamentos sem provo 
cur uma crise Intern que col 
cerinos frapeezes mm posieão 
dosvantados empolação A sitio 
pão externa. Lima crise similar, é 
Go mite so recela, poderio gor nx 
ora pela Adlemanha ao ponto 
dolha arriscar umiv acção. directa, 
na corteza de que a Nianga não 
tmtria apta a offoctuar quilos 
Intervenção, 

Toe Os ministros vubriengaim 
OH dertotos pelutivia Ao imodifioa- 
ão da Jolido quarentn upa, om 
Auaca foram em segulidn MpPRrOvA = 
du pelo presidente: Leliin, (O sr, 
Maveiindena, durmito po pennião, 
deckuroi quo acsituação do franco 
Apelhorurão na sentuur passada e 
antuencloa us qmodilas destinadas 
te consolidal-n, bon coma out 
concernentes ag erqumento, o qual 
esturá terminado em meados de 
setembro; O gablueta (rarcos io 
ve reunir-se novamente na soxta- 
felri, 


CONSURTA Bo APPEDLO AOS 
GOVERNOS DA MRUMANTA, 
XUGUOSLAVIA 5-POLÔNIA 


Pele, So Ep > Cironlos 
homo Infariniedloas quvedium quo tr 
dos tyieg on ser ev Elia HIS 
Peprosentintos iplomctiuos fran 
tuzos nús varia capilies qitu= 
prnso fnstrveções quinas quiacs o 
tt Bonnet obteve plena approva- 
tio do gabinetes conmprefienitem 
dois pontos; 

1 — Informar an todos os povor- 
noscamigos, cspechitlmante a Ry- 
huenda ao Yugostavir oa Polonia, 
unja attitude é de hesitação, que 
a l'rança manterá a sum Intonção 
dao cumprir am obrigações para 
qm à Tehecoslovaquia, embora 
desenvolvem os mnaximes esforços 
para consegulr uma solução puci- 
fica, pela qual nutro a mulóyr va- 
perança. 

2— Pedir aos goversos que-dp- 
finum claramente as sita posições 
em caso docataquo por parto da 
Alemanha, 

A nuúlícia de-quo:o gablneto con- 
eyrdou com a precisa definição da 
Política franceza a ser seguida fl- 
dica que a linha de acção ju fol 
estabelecida, clara e pormenoriza- 
damente, para qualquer evon- 
tualidade, 


COMO SE MANIFESTA A 
IMPRENSA FRANCEZA 


Paris, 90 (Favas) — “Não fa- 
remos & Allemanha a injuria de 
acreditar que o Reich: sentiria 
maior estima e sympalia por nós 
so nto: tivessemos honra! — de- 
clara hoje no “Pigaro! o conhe- 
cido escriptor Liuclon Romier num 
&rtigo em qua lombra q compro- 
núso do honra quo liga a Prán- 
ga & Tobecoslovaquia. 

“Quanto às satisfações do amor 
proprio — acerescenta o sr, Lu- 
een) Romier — a Allemanha não 
poderia dizor que lhe é recusada 
a sua parto quando só num annó 
consegue absorver a Austria, dei- 
tar mão em'hoa parte da economia 
danublana e obter, no caso dos eu- 
detes, não sá propostas vantajosas 
para estos, mas on enfraquecimen- 
to certo do Jistado tohecoslovaco, 
Nada pôde subsistir sem o senso 
das proporções, '! 

O chronista polílico da “Bpo- 
que! commenta a altuação Inter- 
nacional nestes: termos: 

“Não devemos perder o sangue 
frio. A Alemanha não se encon- 
tra num “impasse” de que não 
possa sair sem sacrifícios do seu 
orgulho, So fizer um gesto de mo- 
deração, “que o mundo inteiro 
acolherá com um sentimento de 
immenso allívio, todo este rumos 
roso caso ainda poderá encerrar- 
sede maneira a permittiy ao Rel- 
ch salvar as apparencias e, ao 
niesmo tempo, obter as mais lar- 
gas satisfações para os sudetos. 
Mas, se se recusasso definitiva- 
monte a ouvir a voz da razão, se 
Insistisse em pedir o Impossivel, 
52 provocasse uma aventura a Al- 
lomanha teria Ingo, contra st, for- 
ças taes qu eseu futuro se torna- 
ria muito incerto,” 

“LºOniro”, depois de congratu- 
lar-zo por vêr ue “Berlim: com- 
probendru o verdadeiro alcance e 
o sentido exacto do discurso de 
sir John Simon”, escreve: 


"O mystlclsmo de Hitler tem os 
pés singularmente cravados na 
realidade co chanceler s6 ouve 
vozes quando quer ouvil-as, De- 
vemos estnr atentos mas não des- 
esperar do maneha nenhuma de 
Falvar una paz feita de justiça e 
de liberdade. Ninguem desconhece 
menos a nossa força que os nos- 
sos adversarios quo se mostram 
sompro mais justiceiros que nós 
mesmos em relagio ao nosso exetr- 
elto, Confiança!" 

No Jornal “L'Oeuvre" a conhe- 
chla ohronista Geneviéve Tabouis 
so decinra convencida de que “a 
Alomanha está desenvolvendo do- 
sosperados esforços para metter 
melo f França e 4 Grã-Breta- 
nha”. 

O “Ponulaire” define nestas -pa- 
Iuvras 05 objectivos do Releh: pe- 
vogar o pacto tcheco-sovietico e 
sobretudo o pacto franco-tcheque, 
“Mas pondera o jornal até os me- 
nos perspicazes já começamnm a 
comprehender, Depois do discurso 
de sir Jolin Simon e pela maneira 
como fol recebido em Berlim é li- 
cito ter esperança. Se as demo- 
craclas se mantiverem firmes e 
unidas, a paz póde ainda ser 
salva”, 

“L'Humanite” publica um ma- 
nifesto em que ss concita os 
“Trancezes & união para salvar & 
paz e a civilização” e se decinra 
que se Hitler atacar a Tchecoslo- 
vaquia “encontrará pela frente a 
França flel ave compromissos que 
assumiu", 


INICIADAS AS MANOBRAS DO 
EXERCITO FRANCEZ 


Paria, 30 (Havas) — Communl- 
cam de Le Valdaron que as gran 
des manobras do exercito francez 
iniciaram-se hoje sob forte chuva 
o neblina intensa, Deade cedo ns 
tropas deixaram o acampamento, 
tomando posição, A's cinco lo- 
ras as manobras começaram, Sa- 
be-se que o tradicional partido 
azul atacou Besançon e que o 
não menos tradicional partido ver- 
melho tomou s defesa. Apesar 
da chuva que perturba as ope- 
rações, as tropas fazem prova de 
coragem. Os fuzileiros marroqui- 
nos do partido azul tomam, com 
grande brilho, a aldeia perto de 
Besançon, Os roldados parecem 
sombras movediças através da 
chuva fina e os dois partidos re- 
sentem-so da visibilidade, que é 
piuito má, A aviação não pôde 


Providencias para o caso de guerra 


A ALLEMANHA MANTERA” EM ARMAS UM 
MILHÃO DE SOLDADOS 





Berlim, 30 — (Por Edward Bealtic, correspondente: dn 
United Press) — As manobras co exercito nllemão que abrau- 
gen indo o territorio nacional e das quacs já participaram 
membros de pelo menos um quarto do total des familias do 
Relch, manterão em armas alnda um numero de homen 


durante toda a zona de perigo” da erise tcheca, Os circulos 
neutros de Berllm são aecordes em dizer que uma solução 
para a crise Lcheca precisa ser encontrada antes dessa ocen- 
stão, polis se a guerra fôr evitada até então “terá passado q 
risco de guerra ainda este anno;A despeito do reerudescimen- 
to da tensão nos ultimos: clez dias, os planos das manobras, 
de acvordo com informações dignas de credito que se poden) 
obter, não foram alterados desde que foram esboçados ha 
varios mezes. Esses planos determinavan que grandes quan- 
Udades de reservistas — cerca de trezentos mil — se incor- 
porariam ao exercito regular entre 1: e 15 de agosto c ou- 





tras em numero provavelmente: identico o fariam entre 1.º são desses creditos 


e 15 de setembro. O primeiro grupo foi formado principal- | 
mente pelos reservistas mais novos, desligados do exercito 
ha um anno, depois de servirem dois anhos e 0 segundo pe- 
los mais antigos, comprehendendo ulé os veteranos da 
Grande Guerra, ora membros do “Landwehr!. De-accordo 
com o plano original, os reservistas de ha um-anno seriam! 
desligados das manobras no decorrer de outubro, afim de | 
ser recebida a classe que entra para q exercito em 1.º de no- 
vembro, mas em vista da situação Internacional acredita-se! 
que venha a soffrer alteração a época primilivamente es-. 


estimado cm um milhão nté quasi o fim de outubro — seJju | 





e mem 


| Base aerea no territorio de Alaska 


mir 


O ALTO COMMANDO NORTE-AMERICANO PEDIRÁ 


Wesklngton, dO (Ivan) == Ana 
Huncia-se em melos autorizados 
que a mto comuindo mall pro 
tende pedira Intervenção do prr- 
sidento [oosovolt pia que ns 
proximas verniões do Congresso 
nojum votados or ereditas necens 
surtos no ertabolecimeto do unia 
haso neron no Território do Alin- 
KR: O Dopirtamento da Gurvrn 
Ji no nuno qussudo tiilir polido 
icorcdilo de dog milhões do dol- 
lives parem Inlofai crses trabalhos 
nus a comissão do vrçumento 
Hnha-d recusado em frver ae ou- 
tros trabalhos minis premontos, 
No cemtanto; o deputado democri- 
ta polo Kentuelty, AS Mayo pre 
eidonte: da Connissão dos; Nos 
gotlos MiiLares da. Camnri dox 
Representantos, não desmitlimos o 
contniou w bater-so pel, conces- 
e hoje tá se 
annuncia que novos esforços so- 











CHIANG KALSHEK 


OS CREDITOS PARA SEU ESTABELECIMENTO 


tão Tollos deguls do peeterao do 
secretario ndjuncio du cjuerin 
que esti fizondo no Alaska uma 
viagem do Inspecção put vol ge 
do possivel constral all uma uso 
fepor co umas estinda no porquiso 
de 25200 mllhas, entro Senlileso 
Palebinkao atrives a Columbia 
Brlltamnlva, 

O sulesocretario dia Ciutira min= 
Me não vevelor as resultados: da 
SUL missão. porque, segundo In- 
formou, pretendo entrogar an pre- 
Sidente dm Republlen um: polatorio 
du sum vingen, 

A mapintuo está tambem viya- 
mento Intorossada nividofesa terri- 
torintodo Alaska e uinda ha pou- 
co estubolecou una base perma- 
nento pair hydro-aviges em Sitkn 
e pediu to Congresso o credito de 
cinco milhims de dolares para 
estnbejecimento de outra bngo na 
Him IÇadinko, 


e 


- ESCAPOU DA MORTE 


























Lipulada para o seu desligamento, 


AS FORÇAS NAVAES DO REICIE 


Berlim, 30 (Havas) — Os circulos autorizados desmen- 
tem que a esquadra allemã esteja realizando manobras no 
mar do Norte. Declaram que as manobras previstas já to- 


ram realizadas, 


Exercicios limitados das forças navaes do 


Reich tinham de facto se realizado recentemente no largo 
de Hamburgo, mas affirma-so em Berlim que não estão sen- 
do  effectuadas actualmente: quaesquer manobras especiaes. 





pariicipar, por esto motivo, -dus 
operações, 


MOSCOU CULPA A INGLA- 
TERRA-D A FRANÇA POR 
NÃO PROVIDENCIAREM 
À TENPO 


Moscou, 30 (Havas) — “Agora- 
vam-se a chuntngo o o perigo da 
guerra", cscreve int journal de 
Moscou, commentarndo q situação 
Internacional, 

Pare o Jornal sovietico só ha 
uma possibilidade de se conseguir 
a paz: todos os Bstudos paçificus 
devem examinar a situação cm 
commum — como o sr, LiLyInqft 
propoz em março ultimo — o ado- 
ptnr medidas urgentiasimas, 

O jorna| conclue affivmando que 
a situução € perigosa prinoipal- 
mente para a França e a Grã Bre- 
tanha, responsaveis pela ordem |n- 
Lernacional, depois da guerra: 

“Esses paizes serão ovidente- 
mente, responsaveis: pelo deson- 
volvimento ultorior dos aconteol- 
mentos o bem Resim' por não fe- 
rem tomado a tempo as necessa- 
rins medidas para conjural & vu- 
Lastrophe, * 


OS ESTIVADORES NOVA- 
MENTE EM GREVE 


Mersolha, JD (Favas) — Os s- 
tivadores. consentiram esta 'ma- 
mit, em trabalhar seis horas o 
quarenta consecutivas, Esta tar- 
de, porém, recusaram-se, exigin- 
do a manlitenção de' dois turnos 
de tres horas o vinte. 


O SR, CORBIN CONFEREN- 
CIOU COM OS SRS DALADIER 
D'BONNET 


Parts, 30 (U. P.) — O sr, Cor- 
bin, ombalxador da França cem 
Londres, conferenciou com os srs, 
Daladier e Georges Bonnot, an- 
tes de regrossar & capital brl- 
tannica, 


O SR. DALADIER EXPORA' OS 
PROBLBMAS DA DEFESA 
NACIONAL 


Paris, 30 (Havas) — Amanhã, 
quarta-feira, às 1 horas, o sr, 
Daiadier Ialará perante a: Com- 
missão do Exercito du. Camara, 
Fará uma exposição dos proble- 
mas da defesa nacionnl e respon- 
derá a perguntas que lho forum 
feitas por escrinto, em nome da 
Commissão, pelo seu presidente, 
sr, Erimond Micilet. 


A OPINIÃO FRANCEZA EM 
PACE DOS ACONTECIMENTOS 


Paris, 30 (Jean Allary, Agoncia 
Havas) — Ás primeiras inforiua- 
ções precisas recebidas pelvs 
melos autorizados: qurisioneos 
acerca da vounião Interministo- 
rial realizada esta: manhã em 
Londres confirmam que a Gri- 
Bretinha estaria indefectivelmen- 
ta ao lado da França no caso des- 
ta palz ver-so arrastado & um con- 
foto provocado pelo cako teheco- 
altemiio. A impressão causada por 
estas Informações é naturalmento 
bon pois elias completam a expo- 
eição que o gr, Georges Bonhel 
fez hoja mesmo nn reunião do 
conselho de ministros, 


Deprehende-se dns informações 
recebidas que-o primeiro ministro 
Chamberktin e Lord Halifax se re- 
servum escolhor o momento mais 
opportuno. para levar clarimento 
ao conhecimento do chanceler Tl- 
tler qual seria a attitude: britin- 
nica no caso de um conflicto cu- 
ropeu, mas o fúcio do gubineto 
britannico ter concordado desde 
Já sobre casa attitude é conside- 
rado em Paris como um facto de 
excepcional importancia, 


A hypothese emittida pelos prin- 
cipaes orgãos da imprensa do Rel- 
ch, como a “Deutsche Aliegemei- 
no Zeitung” sobre a possivel lo- 
calização de um conflicto que por 
ventura venha a rebentar na Eu- 
ropa Central, fica desdo Já nfas- 
tada, Ao passo que no Reich se 
encara a eventualidade «de uma 
guorra rapida e limitada no sector 
restricto, os diplomatas e os mi- 
litares francezes são unnnimes em 
acreditar que se a guerra so de- 
clarar as hostilidades serkim Jon- 
gas e goneralizadas. Recorin-se un 
este proposito quo a iliisio de 
uma campanha rapida existir 7 
começo da campanha da Clina e 
da rebelião do general Yranco. 
No primeiro destes dols casus o 
conflicto alastrou-se muito além 
dos limites de uma unica provin- 
cia chineza e no segundo caso n 
solução ainda € esperada depois 
do muls de dois annos de luta. A 
attitude britâannica que acaba, de 
ser fixada em Londres mostim que 
seria vão esperar à possibilidade 
de um confiicto meramente local, 
Informações recebidas em Paris 
da varias capitães europias Indi- 
cam que polo contrario a localiza- 
ção do conflicto eventual & ob- 
jJecto de especies esforços por 
varte da diplomacia allemã, Os 
passos dados pelos diplomatas al- 
jJemães em Bucarest e Helgrady tl- 
nham por objectivo saber até onde 
iria n solkiariciado militar dos 
tres Estados da Pequena Entento 
se um delles fosso atacado. Ora 
pelos proprios termos do accordo 
que fixa as bases da Pequena En- 








nin se torna pilomatica senão no 
cego do uma intervenção da Hun- 
gra e é por esto motivo que u 
Ielchy embota procurando attradr 
edu vez mnls a Hungria 4 es- 
phera da ueção nlléemi, no la 
pedira seu apoio armado na hy- 
pothesa de wma acção contra mn 
Pohecoslovaquia, Quanto 4 attl- 
tude ga Rumanian era Yugosiavia 
se não se torna automaticamente 
intervencionista no caso da neu- 
tralidade hungara, tampouco ass 
pode dizer que € automaticamento 
nentra, 

Pulta saber qual seria g-mttitu- 
do da Ill e não resta duviin du 
que esta constitne um dos pontos 
mais importantes e mais attenta- 
mente observados pela diplomacia 
franceza, AlÉ uqui observa-se 
vom satisfação que os círculos ro- 
muros contlam na solução paciti- 
ca do problema dos sudetes, Ob- 
norva-so egunimente que a attitu- 
do da Gra-Bretúnha tal como fi- 
con cliramento definida sabbado 
ltolas palevras do chanceller do 
tmrio (oi perfeltamento “compre- 
hondida no Palacio Chigt onde do 
olttro lado não so duvida do ca- 
iacter gernt que assumiria em 
qualquer caso um conflicto ar- 


mado, 
Comludo subsiste: em Paris & 
sensação do que a situação 


na Europa continua ginvis- 
Elia o nº maniitonção nas: flel- 
tas ais Classes militares allemiãs 
que deviany ger loenciadas em ge. 
tembro não: conttibis de maneira 
tenhuma para altengar esta cen- 
sução. Espora-se todavia que a 
touhitão Interministerial. de Lon- 
dresy torno mais visiveis para 
todos as consequencias Inevitavels 
fe um confilvto armado, permit- 
titã a Lord Runtiman alcançar 
no terveno das negociações a so- 
Into equitaliva-das questões sur- 
Eldas no contro da Europa, 
[em 








Vae ser homenageada a 
rainha Guilhermina 


040º aniversario de sua 


coroação 


Inga, 30 (Hivas) — A rainha 
Guilhormina foi coronda em Q de 
de setenibro do 7899, devendo 
cumniemorar-se agora o 44º anni- 
versario do sum sagração, Hoje o 
povo so congrega no redor da 
tinha, que soubo collocar-se aci- 
nú de partidos, Eh novembro de 
[0180 Jcader social-democrata 
pronunciou um discurso mostran- 
flo no povo o immenso devota- 
mento da ralnha Guilhermina, 
que duranto a guerra so revelou 
uma “verdadeira mãe di patria", 
Vim 1901 à pinho casou-so vom o 
jrincipe Henri Maclilembourg 
Icherin, fallecido cm 1933, Em 
1009 nasceu à princoza Jullana. 
Em 1091 a rainha visitou a Ex- 
posição Coloninl de Paris; 

(me) 


SERA" DO SECRETA- 
RIO DE TROTZKY ? 


Encontrado um corpo 
sem cabeça no rio 
— Sena — 


Paris; 30 (LU. P;) — O corpo 
sem cubegu encontrado no vio 
Sena, nas proximidades do Meu- 
lum, fot Identificado por dois ho- 
mens como sendo o de Tudolf 
Klement, ex-secretario de 'Tro- 
tzky, O qual desappavecou no dia 
14 de julho ultimo, 

Não obstanto, m polícia mostra- 
se lhesitunte, de vez que uma mu- 
lher identificou o mesmo corpo, 
declarando ser o de Pierre Ma- 
dieo, açougueiro. 

[om] 


O orçamento naval será 
augmentado de 200 milhões 
de dollares 


(Continuação da 1.º pag.) 











Jhos nos navios ora nos estalel- 
ros Jam progredindo, 
so malor a medida que os traba- 

Dois navios de linha estão sen- 
do netunimente: construidos, em- 
cuanto será batida a quilha «de 
muis quatro ainda este anno, 

Planejá-se, egualmente, Inlclar 
a construcção de pelo menos 
quatro novos eruzidoros, de seis 
a oito destroyors e de seis a olto 
submarinos. 

O almirante Lehas propos que, 
consequentomente, o orçamento 
neval fosse clevado para oitocen- 
tos milhões de dollares, approxi- 
madamente, do invés de quinhen- 
tos o quarenta e seto milhões, 
votados pelo ultimo: Congreso 
para a verba regular, e male trin- 
tu milhões para verbas extraomdl- 
narias. Prevê-se, portanto, que 
o programma da defesa nacional 
custará um bilhão o quatrocentos 
uuliões de dolares no proximo 
nuno, comparativamente a um 
bilhão e cintoenta milhões no pre- 
sento anno, o quo representará o 
tualor orçamento mit historia nor= 


tente, esta solidaricdado militar! te-amerigana em tempos de paz. 





Chiang Kai-Shek 


SHANGHAI, 30 (U. P.) — Noticia-se 
que o generalissimo Chiang Kai-shek, chefe 
supremo das forças chinezas, por pouco esca- 


pou de ser attingido, hoje, pela explosão de 
uma bomba, por occasião de violento “raid” 
de uma esquadrilha japoneza sobre as linhas 
de defesa de Hankow. 





Exposição completa 


de material bellico 


capturado na guerra civil 





ARMAS E MUNIÇÕES DE TODOS OS TYPOS 
E MODELOS TOMADAS AOS GOVERNISTAS 


San Sobastian, 30 (UU, Py — 
Tnaugurou-so hontem no Kurs- 
sal de San Sebastinn a primeira 
exposico completa de material de 
guerra. capturado pelos paciona- 
listas desde o inicio (la: guorta, 


A cerimonin sfol presiida, polo 
general Gomes Jordano, vite- 


presidente e: ministro do Nego- 
clos Fistrangeiros, coma presença 
de “diplómatas, numerosos chefes 
fe milícia o autoridades civis, 
Antes do entrar no recinto os 0f- 
ficines examinnrim dozo tanks e 
carros blindados, enfilclrados ao 
Indo de canhões de longo alcanco 
do lado de fóra do predio, obje- 
otos estes que serviram nos ulti- 
mos dins de brinquedos para n 
malorin dos creanças de São Se- 
bastião, que puderam assini brin- 
car com armas verdadeiras, o del- 
xavam-se ficar horas Intelras su- 
bindo cm cima dos tanks e ati- 
rando com as metralhadoras: des- 
carregadas, Um destes tanks, 
egual a 17 outros que foram cn- 
pturados, corre sobro doze rodas, 
pesa 14 tonelndas e póde desen- 
Volver uma velocidado de 80 El- 
lometros por hora: Jeva um 
chauffeur e dols artilheiros, pos- 
auo quatro canhões de cinco mil- 
Hmetros e uma metralhadora de 
702. Estes 17 tonks de fabrica- 
ção russa, de um valor total de 
quatro milhões: de pesotas, cons- 
titueni mm dos typos de atma 
mais poderosos dy exercito repu- 
blicano, 

A exposição exhibe no hall de 
entrnda. no centro, um busto do 
generalissimo Franco, e ao redor 
vigm-se contonas de photogra- 
phias da guerra, uia collceção 
completa de sellos postnes emitti- 
dos desde julho de 106 até esta 
data, o exemplares de papel moe- 
da. emittido pelos republicanos, 

Ha tambem lembranças emocio- 
nantes, guardadas sob redomas 
do vidro, Entra estas, encontra- 
se ma mensagem deixada calr 
da um avião nacionalista ao ge- 
neral Franco, om 12 de junho de 
1937, annunciando a ruptura do 
NL de ferro da frento de Bil- 
no. 

Ao lado, vê-sa um bonnet his- 
torico, que fol usado por um re- 
cruta chamado Ignacio de Ar- 


mayo, o primeiro e entrar em 
Bilbrio no dia 19 de junho de 
1047, junto com outro recruta, 


de nome Jonquim — Sernande do 
Quintanila, tendo os dois hastea- 
do a bandeira nacionalista no bal- 
cio da Camara Municipal. Perto 
ahi estão expostos um pedaço 
de pão preto fabricado no Alceazar 
de Toledo, onde os cadetes foram 
cercados. pelos republicanos du- 
rante os primeiros mezes da 
guerra, uma copia do jornal mi- 
meographado do general Moscar- 
do, publicado no Alcazar duranto 
o sitio, Tm pouco além reconsti- 
tulu-se o altar, parcinimento des- 
truldo, com o crucifixo quebra- 
do. Aos lndos vêem-se outras es- 
tatuas perfuradas por balas ou 
estragadas por facas. 


Nr sala principal dos arma- 
mentos encontra-se um grande 
retrato do general Franco; nas 


columnas estão Inscriptos os no- 
mes das principnes batalhas, em 
cnracteros dourados. Noste re- 
cinto fol collocado um dos ulti- 
mos tvpos de canhão unti-nereo 
russo do 1936, capaz de atirar 
obuz de 76,2 miliimetros à uma 


nitura de 14.000 pes, valendo 
450.000 posetas, Os nacionalistas 
Já tomaram no inimigo nove: pe- 
cas do cgial typo, Nas: paredos 
formm pintadas estatisticas, de- 
monstrando que os nacionalistas 
tomnrnim dos republicanos até 1 
de neosto de 1948 matorial de 
guerra no valor de 853 milhões de 
posolns, inclusivo 4SL trnks, g00 
canbdes do artilhoria, 5,004 imu- 
temlhuidoras 300.000 ifles, 5.000 
fuzis=metralhadoras, 400 milhões 
de cartuchos, morteiros, lança- 
mlinas bombas, granadas de mão 
o outros explosivas. Em todo o 
hell estão 4 mostra centenas de 
exomplares do todas as espocies 
do material capturado, Ah! vêm- 
se hã dificventes einlidades de ri- 
fles para balas de 6,5 mililmetros 
até 17, alé alguns domo usal o 
exercito francoz em 2871, quo dis- 
paravany olto tiros. Tambem está 
exposto um fypo DLebel, e uma 
Mnuslne sussa, nssim como uma 
Winchester do typo 19362 outros, 
Vêem-se vinda 09 typos de rifles 
metralhadoras, entro os quaes nl- 
guns dos muúis modernos, de fa- 
bricação. tohoca, quo podem ati- 
rar 800 tiros por minto, Ha atn- 
da varios modolos de fabricação 
européa, e um do fabricação mo- 
xlcana, typo Mondragon, Na se- 
tção das metralhadoras catão ox- 
postos 24 trpos difforentes, assim 
como dez trpos de metralhadoras 
usadas em nvlões. A maia rapida 
destas nrmas, uma Splalny Ko- 
marltscki, que: chega nm disparar 
mt6 1,500 tlros por minuto, é de 
fabricação russa anno de 1996. 
Outros tynos, como Suchas, Le- 
wis, Vickers Armstrong, são de 
fabrionção mais antiga: disparam 
até 930 tivos por minuto, e tra- 
zem a data de 1013 e IT, 


Os canhões de: artilheria, com 
excenção de um canhão pesado 
Shneider de 1834, de fabricação 
russa, são velhos, Os modelos são 
do fabricação Skoda, Schneider, 
Armstrong. As granadas de mão 
tumbem são quas! todas de pro- 
cedencia russa, No hall no Indo 
vêm-se alguns aviões republica- 
nos oxpostos, inclusive um ap- 
parelho do bombardeio do tyno 
Kntieska, equipado com quatro 
7,62 metralhadoras e carregando 
dez bombas. Segundo dados offl- 
cines, foram abatidos 104 deste 
trpo. Durante o segundo anno da 
guerra, não fol abatido nenhum 
avião do fnbricação franceza, 

Ha ainda em exposisão todos 
os typos de bombas. No ultimo 
salio está a secção de mascaras 
contra pazes, exemplares de bom- 
bas de gazes Incrymogenios, e va- 
rins outras armas, Nas paredes, 
uma estatística dos ntaques ne- 
reos realizados pelo inimigo, mos- 
trando que o primeiro fol felto 
em 8 de ngosto de 1936, sobre o 
Alcazar de Toledo, 

[me 


A FESTA NACIONAL 
DA TURQUIA 


Antiochia (Syria), 30 (Havas) 
— Esta cidade celebrou hojs com 
grande solennidade a festa naclo- 
na] da Turquia, Mais de quinze 
mil pessoas assistiram às cerimo- 
nias vendo-se tambem entro os 
presentes numerosos  officines 
Lrançezes o notabilidades Jocçes, 











OS ESTADOS PELO TELEGRAPHO 


MINAS 


OS PROFESSORHS  FRANCE- 
| ABS NA CAPITAL, 


Bello Horizonte, Uh (A, NY Em 
nvidia aero Pupo pogrrruanta A 
no Mo os histros  eulugtistar 
Frannezes ue ba dingso pohaviim 
om Bello  Horizónite. em mbssio du 
Interoamiito centugnt o potentition, 
tendo compirseldo no sen pmbnr- 
Mo no Gump de Pampulha, o 
reprosentunto ado over Domli- 
EO ultimo, visiuttim extos pulon- 
Hstus ao Cuitn da Tapinha, mas 
proximidades du Tipo Sn, di- 
do nimega rn, regressando a Hel- 
to Horizonte Rs 17 huras, quando 
foto Visitar polno sosmno voz, 
allontumento, n Telra Permancy- 
to da Amostus, 


“A PICA POPISSIONAL! 


Helo Morizanto ab (A, Nº)y — 
Constituluy um acontecimento de 
grande ropercuesão ma vida cu]- 
Eraldo caplal mineira, a confe- 
renclha uio, attondendo so convite 
ter Club dos Advogados, prutun- 
Pefou o nn JFacildade de Ditoito wu 
jure Amunto Mornes, conheci- 
do orador savro que ora visit 
Bello Noartaonte, A palestra versos 
robro mw cetim profiastonal do 
ndvogado, tendo sido quvida por 
numerosa ce eojocin assistentin, 
O orador foi saúdido pelo st, Jy- 
e“ Monteiro de Castro, 


UM RETRATO A OLEO TO 
INTERVENTOR 

Bello Horizonte, MU (AU NI) — 
Nu. proximo dh Tide setembro, 
será offerecido no governador Bo- 
nenticio Valadares um grando o 
attistico retrato ai oleo, do actual 
chofe do governo mineiro, matida- 
do confevolannr pelis profeftos qui 
muiniolpalidades desty Estudo, () 
acto serf festivo ca elo! compu- 
vecario todos vs! prefeitos go MI- 


Brito Horizonte, 30 (A, K,) So- 
vá inguguráda, mo di 4 do so 
Lembro vindouro, q nova estrada, 
transitavel por automoveis, Hlenn- 
do a vila do Divino de Ubã ao 
povoado de Ubary, antigo Conven- 
to; no muntelplo do LUhá, A rete- 
rida rodovii constitue un! gran 
de melhoramento que beneficiarh 
extensa zona fertil do: wind, mi- 
micipio, até agora isolada da séio, 


SÃO PAULO 


EXPOSIÇÃO INDUSTRIAL DE 
SÃO BERNARDO 


São Paulo, 30 (A. N) — No 
municipio do São Bernardo será. 
Innugurada, din 14de novembro, 
uma grando exposição-feira in- 
dustrial, que tort a duração do 
Lrus mezes; 

O cerlamen € patrocinado pelo 
condo Francisco Matiúrágzo Ju- 
nior, sendo presidento de honra o 
sr. Decio de Toledo Lelte, prefel- 
tu do municipio. 


EXPOSIÇÃO — AVICOLA 

São Paulo, 30 (A, N,) =— emat- 
Egurou-se domingo ultimo, em Sin 
Carlos, a &º Exposição stadual 
do Aves, organizada pelo Club 
Avicola a Eportivo de São Car- 
los. O certamen despertou gran- 
de interesse, attrahindo numerosus 
crindores que npresantaram ex- 
tellentes  gallinaceos o palmi- 
pedes, 


A OBRA DO GENERAL 
RONDON 


São Paulo, 30 (A, Nº) — A pip- 
posito eis ultinius homenagens 
prestadas, messi vopital, ao ge- 
neral Candido Rondon, o sr. Ro- 
folpho Miranda, ex-ministro da 
Agricultura, que nymeou o lyis- 
tre sertannista para a obra vl- 
vilizadora du catechese dos Inúlus, 
recebeu o seguinte telegramma: 

“Profundamente emocionado p=. 
lo carinhoso telegrammi do meu 
aminente chefe 6 amigo, recordo, 
dubloso, o Inolyidavel dia dit Inau- 
guração do Serviço de Protecção 
tos Indios, em 1910, cm que n 
memoria de José 'Bonifaclo fal so- 
lennemente evoceda pelo grande 
republicano, naquela instante da 
vida nacional, Abtaço-n  cimino- 
vido, (a) general Rondon", 


| 
nas Geres, 
UMA NOVA RODOVIA 


DIRECTORIO MUNICIPAL DE 
GEOGRAPHTA 


Complias, 30 (A. N.) — No ga- 
lão nobre da prefeitura realizou- 
Se a sessão de instnllação do Di- 
rectorlo Municipal de Geogiapliia. 

Inlclando os trabalhos, o pre- 
feito sr Buclydas Vieira decln- 
Voti empossados os membros do 
directorio, dando a conhecer às 
seus objectivos. 


VIVEIROS PARA. VESPA DE 
UGANDA 


São Ponto, 30 (A, N,;) — O Se- 
cretario da Agricultura vecobeu 
de Jabollcabal um telegranimn ex- 
peido pelo prefeito Naldemiro 
Vieira, em quo se communila q 
insuguração de um vivelto patiL 
criação e distribulção da vespa 
de Uganda. Compareceram A ce- 
rimonta os prefeitos de Barretos, 
Monte Alto e Guariba, além de 
numerosos lavradores: do Jabotl- 
cabal 9 dos municipios vizinhos. 
Foram feitas demonstraçõos e ex- 
pilcações pelos inspectores. Dur- 
val Ferreira e Burico Leite, 


COOPERATIVA DE MANDIOCA 


São Palo, 30 (4, N,) — O Se- 
eretarto da Agricultura recebo 
um telegramma de São Simão, n*- 
slgnado pelo st". Olympio Bier, 
em que se communier a constityl- 
quo da Couperativa dos Plantado- 
res ds Mandioca da São Simão, no) 
os muspicios da Secretaria da 
Agricultura,  renrosentada pelo 
Departamento do Assistencia no 
Cooperativismo, 

Friza 0. telegramma quo essa 
Iniciativa, virá incrementar o cll- 
tivo da mandioca, que represen- 
tará na economia nacional um 
dos mais importantes factores, 


RIO GRANDE DO SUL 


DIRECTOR DA SECRETÁRIA 
DA EDUCAÇÃO | 








Porto Alegre; 30 (A, N.) = 
Por acto de hontem, a interventor 
Cordeiro de Farina nomeou dire- 
ctor geral da Secretaria da Idu- 
cação o sr. Carlos Tetamanzl, que 
octumava o cargo de sub-divector 
do Thesouro. 


O MOVIMENTO DE VEHICULOS 
NO ESTADO 


Porto Alegre, 30 (A. Ny — 
O er. Léo Madeira, eivector du 
trafego do DAER, está fazendo q 
levantamento estatístico do mo- 
vimento de vehiculos em varios 
pontos do Estado, 

Depois de percorrer os mun- 
cipios de Garibaldi, Bento Gonçal- 
ves, Alfredo Chaves, Santa Crus, 
Passo Fundo, Carasinho, Cruz Al- 
tn, e Santa Maria, acaba de re- 
gressar A capital, 

Falando & reportagem, disss O 
referido engenheiro haver obser- 
vado à hoa marcha dos varios set- 
vicos de construcção, reconsttu- 
cção e conservação de rodovias » 
cargo de varias vesidencias do; 
DAER, as quaes se encontram em 
plena e efficlento actividade, 

Nota-se, mesmo, pur toda a par- 








to, Mino mulor Censvulvimente qo 
temnsito do velenos mormente 
entro Crrisinho é Não Me Puque, 
parace transporte do madetima, 

Vonkicou mini vos. que davido 
au melhosimento ig Guirqia, 
esto demappavecendo no tiacgão 
anual, meto nata sphsttulda pos 
lu mecanter; Nnturalmenteo, os co 
unos almbt continuarão por ni- 
Euim tompo mn usaria primeira, 
Ita o coninereto en trulumtrty 
Ji seguem outra orfentagio, que € 
do de torminar com ns carretus, 
vebleulos pesados etu, 


OS TRABALHOS DO qNSTI- 
TUTO DE CARNES 


Portu Alegre, 00 (A, NJ — 
Terminar cs cpabalhos do con 
enlho consultivo do Tnstlinto do 
Cuneo quo vinha tratindo de 
varios assimptos da Interesse do 
tefovids entlilgmio, 

O br. Marchi Terra, presidente 
do Instituto, den a conhecer, má 
Wtimuco reunião, estu 0 goverho 
federal Intevossádo em hintaltar, 
primatramente, um entreposto frl- 
goritico mo To de Junelio, “ de- 
pois outros. om varios pontos, na 
Jongo do Heombido palz; A ves 
peito; soro consultados os Inter. 
ventoros de varios Fstudos, 

Destinim-so os entrepostos a 
retepeir entres do varios pontos, 
para ser vondido às respectivas 
dupulições, 

Adm asso, acoentuouva porer- 
no Codera] mandou conatrilr na 
Ella, dola vapores Trigoriíicos, 
para fazer o transporte du care 
Hu-de varing zonns productoraa, 


SEMANA DA PATRIA 


legreto, 30 (A, N.) — Com 
Erando enthuisiasimo, vem sendo 
Nrepurado o progtammalde fuer 
Lejon qua gera Jovady q oftolto de 
1a T de setembro, cm commemo- 
vação A “Semaniv da Palrtat, AM 
(ustividades nicançatão um eleva- 
do cunho do patriotismo, sendo am 
mais Importantes ns. demonatra- 
ções que strio levadas a efreilo, 

à proparação ins festas euttia, 
cargo «de uma grande comminsão, 
estando nella representadas todas 
ns altoridades cu tidade, elvis q 
militares, à 2 instricção publica, 


ATE! SESSENTA MIL CONTOS 


“Porto Alegre, 90 (A, NJ) — 
O Interventor fetoral baixou um 
decretou, nutorizando a prefeitu- 
ru to Porto Alngte é offocluir nin 
emprestimo at& q linitá de seg- 
sento mil contos do-ráls, 


SANTA CATHARINA 





PRESO PERIGOSO GATUNO 


Flortanonolis, MO (A, NJ) — q 
mnjor Trúglido Mello, delegado re- 
Elonal de policia, prendeu em Por- 
to União, o perigoso gatuho Al- 
fredo Sonres, que por aúas açit- 
vidades fora detido ha quinza dias, 
pelo coronel “Adolplio Guimaries, 
delogado do Ponta Grossa. AMre- 
do Soares havia chegado na ves- 
pera Porto União, fazendo: púr- 
ta de uma quadrilha deportuda do 
Invaná, vujos dez componentes 
foram ali deixados por tres Inventi- 
gudores que as soltaram sem da- 
rem a menor satisfação fs cutos 
ridades: catharinonses, 


DETIDO UM ASSASSINO 


Florlanonolts, 30 (A, N.) me 
Pol prezo o Individoo José Pedru 
Salbro, mais conhecido por “Z4 
Alemão”, que hacinco dinsvas- 
Hnesinou  covardemente com seis 
fncadas na prala don Inglázes, 
Manoel Fedro da Silva, 


PERNAMBUCO 


OFFERTA A! BIBLIOTHECA 
ESTADUAL 


Recife, 00 (AÇON,) — A Blbifo- 
theca publica do Estado recebeu 
do governo francez, por interme- 
dlo du embaixada no Rio, uma cf- 
ferta «e alta importancia, 

Trata-se de uma valiosa colle- 
cção de livros recentes, num va- 
lor approximado do oito mil fran- 
tos. Os livros offertados tratam 
sóbre a nilmentação: paleontologia 
gsographh lumana, plhysica, eçu- 
nomica, pro-historta, estudos sobre 
raças, historia da evolução da uh- 
manidado, ceramica antigo no -Be- 
vuh, atlas: geographico, historia 
tinlversal, arte popular e iltera- 
tura, 

As ohras são dos seguintes -au- 
tores; Vida] de-La Blanchl Gallou- 
deu, Manretle Piorre Detfontalnes, 
Jem, Brulics, Martonne, Joican- 
Usa Raudaln Ha Somonnant De- 
nlkor Goblneau e Cluudel Froust, 

Annuncia-se que o governo ita- 
iuno fará brevemente uma ofter- 


a 





Christovão Bro- 
cardo Guima- 
rães 


Sua familia, convida 
parentes e amigos, para 
assistirom À missa, que 
por alma do seu lnesque: 
vive e bom marido, pne, 
sogro e-avó, fazem rezar 

Arumha, quinta-feira, 1º de mo: 
tembro, às 4 horas, ha egroja de 
Sto Francisco-de Paula, no altar 
de Ni; 8. tas Victorias, 


(3 44474) 
E GE 


Amelia Sá Souza 
Mamede de Al- 
meida 


(FALLECIDA EM RECIFE) 

B, Sá e Souza, senho: 

ra, filhos, genros, nóra a 

netos, mandam rezar na 

egroja de São José, ho: 

E] je. munrta-feira, 31 do 
corrente, ás: 10 “horas 

uma missa por alma da sumo lr 
imã, cubbnda e tla — Amelia Sã 
Souza Mimede do Almelda e con- 
Vilaii Os xeus parentes e amigos 
para asnistila, contessando-so 
agradecidos, (5 4526) 


Luiza Bettamio 
Guimarães 


(hulzxinha) 
Alberto Guimarães, cas 
pilies José Luiz Beita- 
mio Guimarães e senho: 
ra, Ivan Pires Ferreira, 
4 senhora a filhos, FHettos 

Borges Nortés senhora “ 
filho; tenentes Alberto Bettamio 
Guimarães, senhora é filhos (au- 
sentes), Arv Emilio Rodrigues 
senhora e filha; Jofge Bettamio 
GulmarÃos o senhora; Cesar Ro 
drigues Nunes, senhora e filhos; 
Elisa Bettamio Pinheiro Gulma- 
rães o filhos; Maria Candida Bet- 
tamio Crockatt de Sá o filhos, e 
Severino Barbosa Corrta e se 
nhora — esposo, filhos, genros, 
nora», irmãos, motos s cunhados 
do LUIZA BETTAMIO GUIMA: 
RÃES, participum aos demais pa- 
rentes e amigos o seu falleci 
mento, hontem, din 30, no Tonti- 
tuto Clrurgico Paes de Carvalho, 
à avenida Mem de Sá nº 333, con- 
vidundo-a todos para assistirem 
Ho sem enterramento, que sera 
hoje, ás 17 horas, no cemiterio 
le São Francisco Xavier (Cajg). 
O feretro sairá da mencionada 
Casa de Saúde, (5 57965) 





Us sulinsa, mutujros 


tnlinnos, 


tombos a 


EMC CENANSITO VILY PONS 


Recife DU (Ã, No) — Pasgoy, 
| nnntem, Mont cuidado nos jets 
Lily Jonm promegnindo vingem 
lndes com doxtino q Ameortar do 
Norte, Falando nad Jornnlistas, 
eleciavow estar oncantida Son iL 
tomo aque aenha de pestana pu 
America do Sh], 

UU mneeiro Kostolanciz donmenta 
a nottela propaludo por tolegimui= 
mas, cogundo ns quites Lily Poti 
hendacsido calm ro Theatro Mus 
nicipalódo io, BB neerogcentt: 
“Om telegramas Inainiam tam 
bem quo Lily encontra-se em up- 
tado Interossinte neo O vordi- 
des No Mo vim dg saber derst ns 
teino não poi Intermedo do July 
mas cr fnprensa que tido vita 
o tudo vês Quabdo mr disseram 
que-Tly estava ent estado Inju- 
Pessmnlo não fa cutpa cuisit gem 
não: mo roresilar com mn guto, 
PREPARATIVOS TARA O DIA 

T DE SETEMEBILO 

Recifo, 00 (NON) Os pres 
parativos parir os fextodos do din 
Todo setembro, continuam goliva- 
mente, fazendo coro que as sojon= 
mWdades commemoritvas desta 
anmu, revestir-se-ão de grado 
brilhantismo: 

Para malor venloç das festas, sr= 
cit remlisala Car tSenague dit Pit- 
teia" constanto do quilestras To 
mierophone du Ratio Club; intola- 
dino dia Lodo setembro, Serão 
oradores-os ure, Avynoblu Tenório, 
Mogretário do Interlor, pretetty 
Novaes Filho, professor Andrido 
Rezerta, major Agenor Braxinet, 
Edgar Ternandes, padre loão Cus- 
tn, e desembargador Santos Po- 


relra, 
CEARA! 
O CASO. DO COLLEGIO 
MMILTPA To 


Fortalesa, SO (NUNS) — 0 sp 
Menezes Pimentel, interventor fos 
dera] mesto Estado, moebar dust, 
José Martina Todeiguea, presenlus 
monto na capital federal, o se- 
guinte telegrama: 

"Apresentado pelo Waldemar, 
nue tomo todo Interesse, sento 
de estar com o qninistro Gaspne 
Dutra o qual mando tranemitite 
a você e no coronel Draco q lh- 
tezia do decreto de tramuferey- 
cly do Colegio Militar para o Ml- 
nisterio gn Educiusão. 

(general Dutya informou: tra 
tat-so del uni mediado ordem 
ger, visando nilviar o oroampn- 
to da cguérra de qunesaly despé- 
ens, não militares e de preparo 
profissional da officines, 

A modida será extendidn ao Cot- 
teglo Millar do Porto Alegre, que 
recebera à denominação de “Deo- 
dnto" e, (uturamente, no Colegio 
Militar do Rio, con a donomirnia- 
cão de “Caxias!” 

O norte e o CearA não sofrerão 
prejuizos, pols o Colegio Florju- 
no -gosa de regnllas mia nenhum 
Instituto sbmllir desfruta, notns 
diúmente m concessão da caderne- 
las de resorvinta q nhalimonto mit 
matricula para os filhos de pais 
pobres-e de prole numerosa, 

A tranafreencin, que deponde, 
ainda, do contrito entro os Mi- 
misterios Intrressados, sómente «& 
tornará cffectiva my parttr de Ja- 
neiro de 1931, Abraços”, 


PARA 


PARA RECEBER. MATERIAL 
DE AVIAÇÃO 

Belém; 30 (AN) — Passou pos 
Belém, em avião da: Panair, em 
transito para os: Estados Unides, 
o capitão aviador do Bserelto Na- 
clonal, ar, Archimedes Cordeiro, 
que vas comimissionado pelo go- 
verno dn União paia receber na 
quelle paix materin] de aviação 
destinado no nosso Exercito, 

O capitão Archimedes Cotdeiro 
fez-se acompanhar de sua canosi. 


MOEDAS DB | NICKEL 


Belém, 30 (AN) — O vanor 
“Commandante  Tlpper", trouxa 
do Rio, vinte caixotes com 70 cun- 
tos em moedas do nickel pata q 
Delegacia Fiscal, 


PIAUHY 
MIL E QUINHENTOS CONTOS 
PARA OBRAS PÚBLICAS 


Therezino, 30 (Havas) — O fn- 
terventor federal ido Estado abriu 
un creúlto de 2.40) contas de réis 
dos quaes destinou 1.590 contos 
para as obras publicas. 


SEMANA DA PROPAGANDA 
DO SERVIÇO MILITAR 
Therezina, 40 (llavas) — A Se- 
mana da Propagando do servico 
Militar iniciou-se com uma séria 
de conferenclas que estão sendo 
realizadas da Faculdade do Diralo. 


ACTOS RELIGIOSOS 


Dr. Luiz José Le 
Cocg de Oliveira 


Luiz Victor Le Cocn 
de Oliveira, sonhora e fi. 
lhos! Carolina Vergueiro 
Le Coco de Oliveira; dei 
ny Golnés, filhos, noran 
e netos: Yoússet Khan 

Nazare-Aga, senhora, filhos. & 
note (ausentes); Troderito. Fer: 
reira Tage, menhora o filha; Ga- 
briel Terreira Lage, senhora & 
filhos; Roberto Ferreira Lage, 
senhora s filhos; Rogerio Lo Coen 
do Oliveira, senhora e filha e des 
mais parontos, communicam o 
fallecimento  aecorrido hoitem, 
em Petropolis, no Sanaltorio São 
Tosê, de seu muito querido pao, 
sogro, Irão, avo, cunliado o to, 
DR. LUIZ JOSE! LB COCQ DE 
OLIVEINA o convidam para o 
Seu enterro que ne renljzari ho- 
je; às 17 horas no cemiterio 8, 
João Baptista. (S.87)62) 


EEE AP 
Capitão-Tenente 
Carlos Alberto ' 
de Saldanha 
da Gama 


Sua mãe e irmã convi 
dam nos colegar, parens 
tes a amigos para secs. 
tirem A missa de annt 
versario do ceu falleci- 

* mento, no dia 1º de am 
tombro ún W12 horas na Egreja 
da Boa Morte, (S 44410) 


PRO AE FER] es 
Eugenia Cardozo 
de Menezes 
Padua 


Saint Clajr do Padua 

filhas, flor, nóras, gen 

Fos, netas 6 netos, pro 
fundamente agradecidos 

a todos que. comparece: 

ram ao euterro e envins 

ram condolenciar, participam que 
a missa de setimo dia realizar 
ask amanha, ás der o mela ho- 
ras, na Egreja de São Francisco 
de Paula, (44412) 


—AGRADECIMENTOS 
FREI FABIANO 
se aC DIRa E R a ta i 


(S 444,3) 


IRMA ZELIA 
Agradeço ar cinço graças receltias, 


— Maria do CU, de Oliveira, 
(S 1535104 
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Telerhone — 44-VUZU 





q 


-— HORANIO BM HOJE — 
3 010 horas 





A 20ch CENTURY FOX apresenta 


— COM 


WARNER BAXTER 
FRED BARTHOLOMEM 


+ 


CANADA! PITTORESCO Natural 
Fox Mosvietonc News 
Complentento Necional 


FS OOADDOCODORGOSCSSOCSLESDOVCOCOTLSDASCODOSIT 


-— HOJE — 


VITA LINATA 


| PALACIO o DEON 


Telephone: 42-0055 


HORAHIO DE HOJD 
- 840 = 0,20 = 7 = 8,40 10,20 





A UFA ART FILMS 


RAPTA DO |LIDA BAAROVA 


MATHIAS WIEMAN 


—. UM — 


ENTRE DUAS |. 


UFA JORNAL 
Complemento Nacional 


IOCDOGCCSDOICOSAAGOFCADOO SONHADO ODNPONDONHOCPANDUSO 








REA 


Telephone — 4Z-0100 


HORARIO DE HOJE: 
7 -9,40 = 6,90 - 70-:8,40 = 10,20 











A COLUMBIA PICTURES 
apresenta 


À SOMBRA 
ASSASSINA 


| COM — 


RITA HAYWORTH 


apresenta 


P 





REBATE FALSO -—- comedia 
Fox Movietone News 
Complemento Nacional 


A partir das 12 huras 


PARNELL O REI SEM COROA — O ULTIMO GANGSTER 


Imp." ate 18 annos. — Nacional, 


2: Feira, FELICIDADE DE MENTIRA 
annos. — ALCATRAZ, 


Está acabando 
à 

temporada 

gloriosa ! 


Amanhã 
Vesperal 
às 16 horas 








COMMENTANDO... 


— 


“RONIN HOOD", XO PLAZA, COM ER- 
ROL FLEN, OLIVIA HATILLAND 
E DASIL RATHNHAO 


No parque de Elrkless Holl, prosimo da Fndderstiold, em Yorkshire existo 
uu Lumulo,, desdo-o-seculo XMI com a seguinte Inscrição : 


“Sob estu poquena lopida Jés Roberto, Condç de Huotingica, 
damnis arqueiro louve tão bom coino elle 

E à poso 0 upellidou da Robla Tiood 

Um proseriplo come clio é seita senhores 

Jasenis mn Inglaterra: tornará ca ver,” 


Esta tuscelpolo dis um pouco da personalidade do famoso Rotta Hom, 
considerado pola historin' coma o derradeiro sizho que se oprainha nos com 
quistadores normandos & quo victimo do seu ldcal fora tralcosiramente sans 
gruito no) Prlorato do Kirktosa, code procurára ropodso para tratur ma fis 
bite alo que fôra necomntettido, 

Mus o [ucto é que css prenturelro, perito em maneinr amo « flexa, 
deixou acu some gravado na Nistória como um bravo, generoso o alegro cara- 
Ibetro, 

As mins ntiltudos do roubnros rlcom para abxilinr on pobres o mesmo as 
vita conquistas minvrosis minda: hoje são lembradas ta Inglaterra, principal- 
mente em Lincolshire, Nottlogbamashiro O Yorkshire, campo da acção dus 
puma arrojidas arenturaa 

Hobiu Tod forbou-se, portanto. tums figura digna da admiração: popi- 
Tor; hua figura de alta personalidade, digna da tor a. sui vida dirulgada, 
uão proprinmento como pmagoificos exemplos 4 bumanidada, mins como tum ele- 
mento do nttrutção, um elemento. diguo do ser admirado: pelo seu arrojo, pelo 
ceu despremilimento à vida cm defesa dos epprimídos, 

1 o cinama o escolheu como trpo liceal para um dos seus mais Impor- 
tantes argumentos, 

O cluema mudo: Lero a Inlelatira CAST UENTIncaitnio,* EMitegando o par 
pel da Hobla Hood n Douglas Falrbanka, o eetista- atbleta da. finçen, 

Vol tum aucvesto! 

D' verdade que a elnemalographta; só Aprenentou aa dei success) dn 
vida-do mais. popular o Jendario horog. dn toglnterra, mas into: 4" 0 que Ínta- 
resna ao publivo cinematographito, qe vro ao clntnia como pretexto a uma 
dirarsão, 

Com o apparecimento: do cinema: falado q múulto principalmente do sys» 
tema tecbnlcolor, barin mecensidade do sima nora apresentaão do Hobin 
Hood, Serio uma des mais brilhantos demonstrações dus possibilidades do cl» 
Dema moderno: ! 

E a Warner Brosa se dispon a arcar com tão grando regponsabilidado, 
produzindo um novo “Roblo: Hond”, que está em exbibição no Plaza desde ne 
grinda-feira; um *Iiobin Hood" juterpretado por Errol Fiym, Oilvia de tas 
vilianid, Basil Rathbovo e outros elementos dignos de uma grande producção ; 
um “Robly- Hood” em -technicolor, a nova: mararilha que nos offorece a cl- 
pematograpbis moderna. 

Emfim, tomon um “Robin Hood" que supera o outro em todo; que aupera 
a proprin historia a que, caso fonso visto pulo destemido Conde do Huntiogton 
certamente entabeloceria na sun mente alguma duvida mobro a sua vordndeira 
porsonalldado, 

Man tentos que conrir que o clooma tem como prlocipal funcção Ina: 
tenir o deinitar, EH “Robin Hood” 6 uina obra clinnica da elncmintogriphin 
numbernas uma obra que Instrio e qi extasta  peis: sua tmponência € pela 
extrsosdinaria  intorprotagão dos cus magníficos Interpretes, —.&, 


da Mp 


Uma acena de “4 homens € umn prece” 


“QUATRO HOMENS E UMA PRECE” A Interpretação da Richard Jherman, 

vo A fnmilbante hintorin do “Quatro bo-| Sonja Tasien e alter Ferris, fol pre 
mevs o tima preco! fmada com a ma-| parada de accotdo com o livro de Dar 
xlma perfeição fará a se qublico reter | Garth. 
e respiração, U peu estria, no mesmo tem “Quatra bomens e uma prece” 6 contra 
po dramatico a impensetonanto. deixa es [obra prima de Darryl Fo Zanuck, mero- 
vous espectadorem Apcinsos pelas conti: | cendo por Ísto malores elogios, e uerá 
tira partes, apresentada sepunidateira no Palacio, 


VARIAS NOTAS 





Devgoso, o Fells, o Mestre, são os novos 


“astros” que dispensam qualquer compa- 
“BRANCA DB NEVE E OS SETE |racão, Não se encontrará entro om artia- 
ANGEST] — A princerinha Branca de | tas de Roligmood, neubum que, so. possa 


egunlar a esses admiravels Inforpretos do 
“Tiranen de Nete e om ante anões”, o film 
que está asmbertondo o mundo. E, são 
ns proprios “netroa" e “estrellas” de Hal 
Lreood, qua fazem os malores cloglos sos 
seta rivaos, 

Já a partir de negunda-felra proxima, 
no NRO Radio Pictures, aprenentarh, sie 
imultanesmentec nas, teton don cinemas 
Não Tuts» Odeoh, a versão brasileira do 
“Tranca de Nor e os sete anões”, 


= PR ao dp 


"A BANDEMA ANHANGUERA” — O 
Patht Palacio, continuando na eua mare 
echo, e mo firma proposttut de agradar 
Conda sex mta ao seg publico, anuncia 
para 6 proximo dn ooo sotembroç um 
pomeehono ce cenas Eta ua mes revelará 
em aspectos do Mensil que alnda vivem 


prnoosombraço para milhar da hrasifelroas 
Po MA Mandetra Anbinsuera?, Mm do ex- 
vepoloral valor documentario; fita nan 
milam Imagens alens, tum dos mais belos 


ementas da bravura nacional, 
s-[T]-— 


TM FAMOSO ROMANCE, NIM FILM 
INESQUEVIVEL! — Quando Clianea dé 
fiuteto, me propor eealizar "A Mom do 
vetenS osabla de nutemão, os grandes 
opacos que fria qnoontrar qara a enn- 
=orocia de eua Ita, De como elis o cons 
ecule, Iasturiam am palavras de um ces 





to proturção como o melhor Fllm saldo 
dos stiudlas de Portugal. mo Jã cão tl 
ven colithlo nº comanpracão do publico 
de Jortugal que exiriu a sus permnncne 


Uma seena de “Branca de Neve” 





Mete om Tuimsis om Zanendo, o Atehim, o 


ADQUIRA QUANTO ANTES: 
4) o ESPECIAL da 


ac.4.. 


suno 








Imp." até 











Wire erítico frances, que consagrou ques | 


1 













O MELHO! 


À ROSA oADRO 


PALACIO FPOPÉA DE 


4 valorosos filhos 
em busca de vmgança 
para salvar a honra paterna! 


LORETTA YOUNG 
RICHARD GREENE 
“SANDERS « NIVEN- SMITE 
“Ea ice A ça Va 


Um grándioso drama em que nos apresenta um novo 
galã RICHARD GREENE ! 


(Imp. pa menores. até 10 annos) 


ela en cartas por male de cinco E antembrn na teln do Broadmaz. satis- 


feira 





rosseçutiros due osxhibições: nos cluemas | fazindo nsshn grande curjostdade rel» 
da Cnpital, dessa obra do cioema 
"A Hom do Adro”, entará'na dia 12 


nante, “em torgo 
portuguez. 


MUSICA 


AUDIÇÃO DE ALUMNAS DA ma fizeram-se ouvir com successo 
PROFESSORA NOEMIA NA- |as meninas Véra Ferreira da Sil- 
VARRO BRANDÃO va, Cina' Steinwartz, Edith) For- 

A Gpoca € de: delirio musical: relra, Laura Ferreira da Silva, 
Reunem-se todas as fórmas de ar- Maria de Lourdes Rodrigues, Ot 

tlla. Maria Monken, e distingul- 
ta para occupar e preoccupar a 
attenção do critico numa conten- ram-se, múlto; especialmente, per 
são do espirito que já pertence las qualidades já mais amadure- 
ao genero malabaristico. Nessas clas Laura Maria Dale 6 Gina 
condições, uma audição de atu- de Vecchi. 
mnas 6 coisa Infinllamente repou- 
sante, como um passeio campes- 
tre, onda, por assim dizer, senti 
riamos desabrochar as pequeninas 
flores silvestres, 

O campo, neste caso, é Infeliz- 
menta o sulão da Escola Nacional 
de Musica — campo um tanto 
nustoro e desprovido da oxygenio 
—. e ps flovezinhas o bando gar- 
rulo das alumnas da professora 
Nocemia Navarro Brandão, que as 
cultiva; com tanto carinho. 

Domingo ultimo, 4 tarde, efte- 
ctuou-se a audição, a que nos vl- 
mos referindo, com exito muito 
acima do commum, revelando os|velho rifão, ah! a sabedoria des 
meritos da educadora, nações! — “Filho de peixe sa- 

Na primeira parte do program- | bo nadar” — isto é, neta de pia- 











Bastarla, porém, para dar inte- 
resse especial & audição, a segun- 
da parte, integralmente occupada 
pelo recital de Maria Alcina, um 
nome assim como quem diria de 
virtuoso minuscula, de um palz 
de lenda, e que-demonstrou Invul- 
gar talento interpretando peças de 
Beethoven, Bach, Mozart, Schu- 
maun, Barrozo Netto, Grleg, Can- 
tú, Villa Lobos e Lorenzo Fer- 
nandez. 

Maria Alcina, na sua temrissi- 
ma edade, já se rovela possuidora 
de uma especias de temperamento 
artístico e justifica amplamente o 


THEATRO RECREIO 


Companhia Portuguesa de Opereins q Revistas = Direcção 
ds PIER 


HOJE An 20 e 32 horas HOJE 


O SUCCESSO DO DIA á A esplendida Revista em 2 actos 
“2 quadros 


A LOJA DO POVO !! 


Na Interpretação brilhante da; 


MIRITA CASIMIRO — VASCO 
SANTANA — ANTONIO SILVA 


BANROSO LOVES 


no “Compére Cabo Valente” e de 
todo o victorloso Conjunto Artis- 
tico Portuguez !!! 


Quadros | engraçadissimos ! 

Lindas Canções ! — Bellas Fan- 

taslas ! Uma Revista abso- 
lutamento familiar !! 


“nbhado: ás 16 horas — MATINE'E TA MOCIDADE À 
pregos reduzidos com A LOJA DO POVO — Bilhetes à 
venda até Domingo. 











NO FALCO — Ás 4 e 9 horas 
apresentação do deslumbrante 


DO CASINO 


Companhia em 
Successo 


PORTUGUEI DE 1938 
12 le SETEMBRO 


BROADWAY 
BANDEIRA ANHANGUERA 





STO derme osanerer re a e eee e eee ee 
OU OOUDCLSUL LTL LTLL COCO LEON DCSLSCLOOOCESOONCOOVOCOCEDCOOOOO COLO GOLOCOCCLTOLOLOOCOCOLOOLODOCOCONANOCODCCOGOSOSSO 


ALHAMBRA | IMPERIO | S. JOSE 


— MUSIC - HALL — 


Telephone — 2232-7003 


Telephone — 43-0009 
HORÁRIO DE HOJE 
D- 340 - 620 = 78,40 = 10,20 





TR 





A NOVA UNIVERSAL A 
apresentm 


DEANNA 


NOVO SHOW 


ATLANTICO 


LES SOEURS 
BOYER 
UPPOSY 


-— EM — 





“ 
3 
COMPLEMENTO. NACIONAL ) 


me (IT 
A Familin JONES 





MALIBU- 
G L ORIA 


À ROSA oNADRO 


DIA 
caia 
SETEMBRO - 


brilhante ml 20 e 


22 horas 
crescente ! 


R FILM 


HERMANO RIBEIRO DA SILVA 


HADDOCK LOBO « HOJE 
A 8º Esposa de Barba Azul | UM PAIZ SEM do LINÇ 


Mana mMmmr INTUIGAS TA At Pa nois 
Benq ud DS atutimo Nacho! 

NACIONAL - Ir 

Rrfolra — A Sº ESPOSA TIS 

ENNHA NAZI era 

E TI DAR A EO , 


PARIS — HOJE 


MASCOTTE — 
— CEO ROUBADO 


SO CATBLEA Ne 15 
Tome qui 
Porisvio CONTRA 
LATE ES E ati 

diva) 


os su 
HARAS 


ves 


Ma NARA 





NOIVO, PADRINHOS E CONVIDADOS 
ESPERAVAM À NOIVA... 
“garçon d'honneur” ! 


Ig 


Ella fugira com o 


apresentando 

80 toilettem 

deslumbrantes 
em 





SEGUNDA FEIRA fi 


BROADWAY 


nista e professora, tendo por bl- ra Amerighl, Nini! Glanl, Carlo 
mamãe d, Alcina Navarro de An-| Galeffl, André Mongelll e Frede- 
drade, sabe locar. — JIO rico Jagel. 


TEMPORADA LYRICA DO | RECITAL DE SONATAS COM 
MUNICIPAL OSCAR BORGERTH E 
Hoje, em decima recita de assi- ARNALDO ESTRELLA 
gnatura será cantada no Municl- 


pal a “Gioconda!", de Ponchielll, 
com os seguintes interpretes; Ve- 





Escola Nacional de Musica, 
eurto periodo da direcção do pro- 


THEATRO CARLOS GOMES 


Hoje — às 8 e às 10 h, — Hoje 
Formidavel successo 
de gargalhadas, 


DIAMANTE 
NEGRO 


Burleta-revista de Freire Ju- 
nior, musica de J. Cabral. 
Grandioss homenagem, hoje ao America F. Club, 
Alda Garrido numa notavel creação comica ! 
POLTRONAS . . « « 55000 
O: 

Amanhã — Festa dedicada ao Club de Regatas 
Vasco da Gama. 
“Diamante Negro”, vida de um “crack” de football. 

















= HORATIO DO HOJE — 
0,40 = 6,800= 7» 8,40 + 10,9 
ESTE 


Maridinho de luxo 


D BIN MESQUITINHA, 
UR o outros, 


O quinto concerto official da 
num 
















THEATROS - CINEMAS - MUSI 





'retephone — 42-0503 


HOJE —. ULTIMO DIA. 
epiestribuldora da Films 
Bruxsileiros, apresenta 


— COM — 


MARIA AMARO, 


ANNA DE ALENCAR 


Complemanto 
FOX MOVIETONE NEWS 








EMPOLGANTES L VE) UINONA A | ESTUDANTES AE 
BANDEIRAS CHARLES QUIGLEY cnomaras | LOUCA por |ºRiisit 29 crias 19 
(Imp, até 14 annos) 23012 430 = 6:10 20/40 -9,40 AMANHA 
mp. al nnos 2,30-4,50 - 6,10 - 7,40 -10, , : 
= “UMA VIAGEM A! PARIS musica OS IRMAOS RITZ em 


CAIPIRAS DA FUZARCA! 
th Contury Fox — Horario: 


2- 3,40 -"5,20 = 7 = 8,40 - 10,20 
0900000000 00 ocoscosononona0 00000 000009009000MOHAHNA HAN ROAPOAASHAANAATASE 
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IPANEMA |PIRAJA'” 








RR Teten nona AA -— 27-N058 
HOR ARIO DE  MORARIO DE HOJE 





A PARAMOUNT 
GLADYS SWARTHOUT 


JOHN -DOLES 
— EM — 


A PRINCEZA LA HABANERA 
EOGALÃ 


BULLDOG DR UMMON pb 


REAPPARECE 
(Imp. ntá 14 annos) 
— O 
JOHN BANRYMORB 
O Rel do Football 


Desenho do MARINHEIRO 


Complemento Nacional 


“OAIPIRAS DA FUZARCAM 


AMANH 


Ã 
UM- SUSTO E UMA CORRIDA 
e DILEMA DE MULHER 


OPERA 


RR AR) 


2.º Feira, CÊO ROUBADO — MANNEQUIN. 































fessor Antemio E& Pereira, inclua 
para amanhã, & nolte, no galão 
da Escola Nacional de Musica, 
mais um bellissimo concerto de 
Sonatas, confiado a dols virtuoses 
excepclonaes do nosso melo: Os- 
car Borgerth e Arnaldo Fstrella, 
Garantia. de successo. 

Os dois queridos artistas exe- 
cutarão as “Sonatas” para vlioll- 


THEA 


Historias 





Amava o Chico a Maria; 

o Mario adorava a Chicas 
E no arraial ss dizia, 

em todas as casas, todas, 
desde a taverna À botica, 
que aquelles quatro petizes, 
quando se dessem as bodas, 
seriam muito felizes, 


Nunsa tarde muito clara 
uniria o valho cura, 

os quatro que baptizara 
na egrejinha do arraial. 






RACHEL BERENDT 


Jean Marchat 
HOJE — às 21 horna 


12.º da Assignatura 


LA FIM DU MONDE 


SACHA GUITRT 





Sabbado — és 16 


Poltronas, 








Bilhotos á venda no “Hall” do Palace Hotel, das 11 4x 18 hs. 


Balcões Nobres e Balcões, Rs. 


ZARAH LEANDER 





às 7— 4— 8 4 10 horam 


0:10 horna 
A UFA ART FILMS 
apresenta 


COM — 


Fox Movletons News 
Complemonto Nacional 


AMANHÃ 


com OS IRMÃOS RITA 


| 


— HOJE — 
A partir das 2 horas 


NACIONAL, 


POPEYE 


contra os 40 Ladrões de Ali Babá, 








Branca-Neve | 


eos sete anões 


no e piano de Beethoven, Cesar 
Franck'.e Villa Lobos. 


BIDU! SAYAO DESPEDE-SE 
DO PUBLICO PLATINO 


Buenos Aircs, 30 (U.P.) — 
Despede-so esta nolte do theatro 
Odeon a notavel sxprano brasillen- 
se, senhora Bidú Sayão, que 
actuou durante varios dins no re- 
ferido theatro, sendo objecto de 
unanimes elogios, 


THOS 


Os conhecidos trariam 

flores em grande fartura, 
Quanto aos padrinhos seriam 
dum casal o oulro casal, 











Mas um caso extraordinario 
ocorre e tudo é desfeito, 
Tomado de pasmo fico, 
como se dá poucas vezes, 
porquanto escuto a respeito 
que daqui a poucos mezes 
Maria será do Mario 

e a Chica será do Chico, 


A mulher do boticario 
rangada com isso fica « 


THEATRO CASINO COPACABANA 


COMPANHIA FRANCEZA DE COMEDIAS JEAN MARCHAT — 


JEAN MARCHAT 


Rachel Berendt 


Amanhã — ds 21 horam 
Recita Extraordinaria, 


|“ NAPOLEON UNIQUE 


PAUL RATNAL 
Sexta-feira, 13,º do Assignatura, 


UNE FEMME LIBRE 


ARMAND BALACROU 









hs. — Exceopelonal acontecimento artístico sob os Aunspiclos de O GLOBO «e 
o Patrocinio do CASINO COPACABANA no THEATRO MUNICIPAL, PSA representada 
LE CID, Tragedia de CORNEILLH 
Com uma prelecção do ilinstre Prof, ROBERT GARRIC (da Univeraldade do Districto Federal 
Por se tratar de Propaganda de Arte, os Prados serão popularissimos: Preços inclusive mello: 
9000 — Frizas e Camarotes, Rs. 
rias, Ra. 99000, Bilhetes à venda na Bilheteria, do Theatro Municipal. 


JUVENTUD 


”, editado por 


“VIDA DOMESTICA” 
ser-lbe-á grato cola cfferta desta revista: hoje, e TAMBEM QUANDO FOR GRANDE! — A' venda em todos os iornaleiros 


, encantadoras 









- Depois na Bilheteria do Casino, 
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vá (119843 





e dir que não tarda o dia 

— diqme, no maximo, um mes =& 
do Chico perder a Chica, 

que tem paixão pelo Mario 

e, arrependida, s Maria 

voltar ao Chico outra vezl 


NOTAS & NOTICIAS 


SACHA GUITRY DE NOVO NO 
CARTAZ DO THEATRO CASINO 
COPACABANA — E! uma das mais 
tomedias de Sacha (ui 








Empresu N, 


PIERRE 


VIGGIANI 
MAGNIER 











dy do 4 
Plerro Magnler 





Sabbado, 14.º de Assignatura 
LA SOUVAGE 
J. ANOUILH 


Domingo, Vesperal - A! nolts 
Recita Extraordinaria 


Segunda-feira, DESPE- 
IDA DA COMPANHIA. 


















504000 — Galo 
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Pelephonena SI-00IL 


roca a AA 


— 


DEP OE E SdEDA 


IGRE 





try “La fin duMonde! que Topo tmuis 
a noite sera representada no Casino Cor 
pacabaga pelo conjunto Jean Marehat: 
Jachel Bereudt-DPierre Maghnicr, consti. 
tulio essa recita à decima segunda de 
assiamatura, 

Jean Marchat e Rachel Berendt apre 
acentua nos protagonistas duas deliciosas 
Cmnposições, Amanha recita extra com 
“ Nopotcon' Unique" de Raysal, um dos 
mais vigorosos autores contemporúieos, 
Seguir: mse-ão sexta-felra Use femme lie 
bre" ds Armando Salacrou, novidade; pa: 
sa o nosso público e que será à decima 
terceira recita de nsslgnatura e, sabbudo 
a úccima quarta con la Sauvage! de 
3. -Anmillh,co autor de “Le Voyageur 
gana bagage”, 

ESTREA. HOJE A GRANDE -COM- 
PANHIA NEGRA DE OPERETAS 
“ALGEMAS QUEBRADAS! A PEÇA 
DE ESTREA E OS SEUS QUADROS 
—-* Hoje, às 2 horas estreia no João 
Castano, a grande Companhia Negra de 
Mineretas = Revistas curiosa e original 
juiciativa, da temporada de 1938, E! 
um espectaculo  euico cota provocando 
curiosidade, estando Já qruasi esgotada 
8 lotação para esta noite. O espectaculo 
terá caracter festivo, tendo sido comvis 
dados para assistilo os srs. presidente «lu 
Republica, ministro da Edticação, prefuls 
todo 'Districto Wederal e outras muto 
ridades. 

A piça de estrea é a opereta " Algemas 
Ouebradas”", de De Chooclat, com mus 
aico* de J. Cabral, dividida em3 astos 
e 22 quadros, cujos titulos, são os se 
guintes! 


1,º quadro — O Inesperado; 2º — 
As Ains de Yayã; 3º — Salve) Nhá 
Marocas!; 4,2 — Como elles ze, que 
Teml,.,; 5.0 Algemas quebradas; 
6.º — Agijardando a victoria; 7,8 — 
Commentando,..; 8.º — Magua! 9,9 es 





Praça Duque de Caxias, 35. 


(Largo do Mnchindo) 
e MI-005E 


O QUE PAPAE 





SEGUNDA-FEIRA 


BRANCA DE NEVE j 
E OS 7 ANÕES 


Um film todo em Technicolor q 
de walt Disney para 













a SEMANA 


GINGER ROGERS 
JAMES STEWART 


(1 
NÃO SAIBA » 


aR.K. 0. 








A camecda negra; 10º — Sonho ou 
realidade?; 12º — Apolhicose, 2,9 acto 
— 13,º quadro — Bemdita sejast; 14,0 
—. Commemarando a data; 15.8 — Ape 
rando...; 16.4 — Imitando os homens; 
7 — Tamentos; 18º — Tncompatihi- 
idade, ,.4. 10,0 — Velhas amigos: 20.º 
— [Luar 21,9 — Vivendo a vida; 22,0 
— Para sempre! 


"LOJA DO POVO", NO RECREIO 
— A cumpânhia de Variedades, de Lis 
hoa, está alcançando grande successo, no 
Recreio, com a alegre revista Loja do 
povo ha qual tém interessantes trab 
lhos Mirita Casimiro, Maria Paula, Jo 
sephina Silva, Vasco Sant'Anna, Anto: 
nio Silva e Barrosô Lopes, 


ZACCONT ESTREA HOJE, EM S, 
PAULO — Pará nua estrea esta noite, 
no Municipal de São Paulo, o grande 
actor lialiano Ermete Zacconi. A apre: 
sentação far-sea com O rei Lear, de 
Shakespearo. Zacconl vem da Argentir 
na, onde teve longa densora. O ge ul. 
timo espectaculo ali foi dada com o 
Ulatitet. 

OCLUB DAS VICTORIAS .RE- 
GIAS: E SEU ESPECTACULO — 
Para a coustricção de uma cata na 
Vilia Artística do “Retiro dos Artia- 
tas" que terá'o nome de Casa Isme: 
nia, dós Santas", o Clubídas: Victorias 
Regpias organiza um espectaculo no qual 
será representado por amadores, a: peça, 
de JIveta Ribeiro, Men fequeno. 

ALDA GARKIDO, NO CARLOS 
GOMES — Nas duas sessões desta, noi 
te, Alda Garrido representarã Dismanite 


Negro, de Freire Junior, escripta ex, 


prestamênte para elta, Trata-se de uma 
hurieta-revista muito aligre, na qual 
Alda tem lim de -seus melhores: papeis, 


Spore 


traz alivio immediato! 


€11954) 





Allegava incompetencia QUERIA ANNULLAR AS RES- 


ido Ministerio Publico 
«O habeas-corpus lhe 


N foi negado 


Luiz Pinto Vieira do Mattos, 
advogado, imaetrou | uma ordem 
de habeas-corpus ao Tribunal do 
No Grande do Sul, alegando nul- 
lidade, no processo quo lho foi 
movido, por crime de seducção,.e 
ainda, pelo o fundametto do que 
a queixit não competia no Minis 
terlo Publico, por se tratar de 
crime de acção privada, 

O Tribunal de Appeliação ne- 
ou a otdem Impetrada, mas o 
paclente niio se conformando com 
tal decisão, vecotreu para o Su- 
premo Tribunal, quo na ultima 
sessão, sendo rolntor o ministro 
Espinola, confirmou a decisão rê- 
corrida. 


—— 


TRICÇÕES APOSTAS A” SUA 
CARTEIRA PROFISSIONAL 


Não conseguiu, entretanto, 


mandado que requerera 


Os. João Bergamini, advoga- 
do. nos: auditorios cariocas, Ta 
multos annos, veguereu mo Julz 
da d* Vara dos Feitos da Fazen- 
da Publica, mandado de seguran- 
ca, para annullar as restricções 
foitas em sua carteira de profls- 
slonil, pela Orden dos Advogados, 
pelo facto de ser Cuncelonario dm 
Policia Civil, na conformidade do 
art, 10, n.º IX do Regulamento. 

O Julr, por sentenca, indeferiu 
o mandudo impetrado, 








SUL AMERICA 
CAPITALIZAÇÃO 


A mais importante Companhia de Capitalização 
da America do Sul. 


AMORTIZAÇÕES 


Renllen-ne hoje, ás 


DE AGOSTO 


14 horas, no salão nobre 


da Associação dos Empregados no Commer- 
chn à Avenida Rio Branco 118/120, wu enrício 
de umortlanção de titulos relnfivo on mes de 
Agonto, ParticipnrAn dente aortelo todos ex 


titulos cm vigor na Séde 


em atrnzo poderão aer 


Social, Om titulos 
rehabilitados nté ás 14 


horna de hoje, na Séde da Companhin. 


SEDE SOCIAL 


RUA DA ALFANDEGA, 
(Edifício 


NDA 





41 - ESQ. QUIT/ 
Sulacap) 


Inspeclores e Agentes em vodo e Brasil. 





O presidente da A. B. 1. feli- 


cita o interventor fluminense 


O comandante Amaral Peixo- 
to Intorventor federal no Esta- 
do dao Rio, recebeu do sr. Her- 
beit Moses, presidento da A. B. 
d., o seguinte telegramma: 

“Exmo, er, interventor Ama- 
ral Peixoto — Palacio Ingá — 
Nicheroy — Rogo acccitar mi- 
nhas- felicitações Jindissima fes- 
tu no magnífico castollo de IHal- 
pesu o receber os melhores 

cradecimentos' pelus repetidas 
=entilezas com que tem distin- 
cuido o presidente da Associa- 
cto Brasileira de Imprensa. At- 
tenciosas sauduções. (a) Jerbert 
Mermigo 1 





til) 





Não queria pagar im- 
posto de renda 


-——— 


Foi eximido pelo Su- 


premo Tribunal 


No juízo da 1º Vara de Ma- 
nãos, José Francisco Monteiro 
Junior impetrou mandando de se- 
gurança, contra acto do delegado 
do Imposto de Renda, que o lan- 
cou do mesmo, sendo o requeren- 
te funccionario estadual. 

O julz, por sentença, concedeu 
o mandado, e recorreu ex-offívio, 
para o Supremo Tribiinal que na 
ultima sessão, sendo relator o ml- 
nistro Esplnoly, negou provimen- 
to, contitmanda a “leelsão recor- 
ria. 





CORREIO DOS ESTADOS 


MINAS GERAÃES 
COMMEMORANDO O “DIA DO 
SOLDADO" “BM TRES 
CORAÇÕES 


Tres Corações, 
(Do correspondente) — O “Dia 
do - Soldado!  fol commemorádo 
condignamente pelo 4º Tt, C.. D. 
com on presença do commandante 
da 4º região militar, O progtam- 
ma constou do juramento 4 Ban- 
dolra pelos conscriptos, além do 
uma conferencia sobre o Duque 
de Caxias pelo major Pedro Yrot- 
tas Bandelra de Mello v uma par- 
te sportiva, 

AU compareceu tambem o Tiro 
de Guerra n. 62, da cldnda do 
Varginha, commandado pelo seu 
instructol, 1º sargento Liberalino 
7 amos, que offereceu no casino dos 
sargentos o rotrato do presidente 
da Republica, trabalho do pintor 
Carlos Silva, 

Depois das nalavras do capitão 
Fonseca. Netto aus gurbosos atl- 
radores varginhenses, e do 1º gar- 
gento: Liberalino Ramos, agrade- 
ceu a precinen offertn em noino 
dos sargentos do Regimento, em 
eloquente Improviso; o sargento 
ajudante Rodrigo Magalhres, ba- 
charel em Direito pela Universi- 
dade do Erasil, enaltecendo a 
apreço em que o chefe do Esta- 
do é tido por todas ns classes e 
especialmente pelos sargentos de 
mai e terra, cujns aspirações são 
apenas vel-o completar a obra de 
reconstrucção nacional, onde a 
classe tem o seu quinhão de tra- 
balho e civismo sem ambições ou- 
tas que núo-sejant a certeza do 
cumprimento do dever e o reco- 
nhecimento dos seus chefes, no 
lindo do estadista que dirigs os 
destinos da Renublica, Concluin- 
do, disse o orador esperar que 
esse pesto seja patrioticamento 
Imitado por todos os joveny ati- 
radores do Brasil, 


27 de agosto 


FALLECIMENTO DE UMA VE- 
NERANDA SENHORA 
DE PARACATU' 

Paracatu", 24 de agosto (Do 
SOPrRDOnCaniS) — (Qecorrey nes- 
ta cidade no dila 19 do corrente, o 
falecimento de d. Rita de-Pinho 
Aquino, mãe do nosso correspon- 
dente nesta cidade, sr, José de 
Aquino, O passamento dk vene- 
randa extincta enchey de profun- 
da magua todas as classes rociaes 
paracatúenses, onde cra estimadis- 
sima d. Rita de Pinho Aquino, 
porque sempre praticou o bem, 
sem outro objectivo senão o «e 
confortar o seu grande coração. 
Victima de pertinaz enfermidade, 
que zombou de todos os recursos 
da sclencia, falleceu confortada 
pelo Sacramento da cgreja, ocrea- 
da do carinho de todos os seua fl- 
lhos, Era d, Rita de Pinho Aqui- 
no nautral da cidade de traxh; 
onde nasceu a 21 da agosto da 
1871, contando, portanto, 67 annos 
de edade, 

O sepultamento da veneranda 
oxtincta realizou-se no Úimn se- 
guinte, com grande ncompanha- 
mento, tendo orado ao baixar O 
enrpo A sepultura, o jornalista 
Bernardo | Capamcho de Mello 
Franco, que enaltecoy as virtu- 
des da saudosa extinota, Sobre o 
caixão mortuario viam-so varias 
cordas, com sentidas Inscripções:. 


RIO DE JANEIRO 


> 


A DEBATIDA QUESTÃO DD LI- 
MITES COM O ESTADO 
DE MINAS 


Miracema, 23 de agosto (Do 
correspondente) — Ventila-seago- 
ya com grande Interesso a já tão 
debatida questão dos limites das 
Estados do Mio e Minas, notada- 
mente na parte que toca ao mu- 
ntcíplo de Miracema. A Unha 
que melhor consulta os interesses 
dos proprietarios na zona dita Ji- 
liglosa eos do pronrio Estado do 
Rioc a que fol levantadn por uma 
commissão que era chefiada pelu 
marechal Tha Moreira e pelo en- 
tão capitão Manoel Rabello, Isto 
no governo do er, Feliciano So- 
dré, Os interessnãos dirigiram um 
appello ao interventor Amaral 
Peixoto, por intermedin do prefei- 
to de Mivaçema, pedindo o inte- 
resge des, ex. para a approva- 
cão do alludido traçado feito pela 
comissão acima. Na ainda ou- 
tra linha divisoria, n que foi le- 
vantada an tempo do governo do 
st. Raul Velza, por uma commis= 
sito compaostr dos ses, Maltoso 
Mnia Forte, João Gulmaries e 
Francisco fe Souza Lima, 

ÃO que pareco já passou por 
aqui sima comimissão de engenhel- 
vos: fazendo a verificação das di- 
visas, comissão ess que não 
procurou ouvir nem ao menos as 
nutoridudes municipaes e esta- 
dunpes sobre o nssúmpto. A linha 
percorrida, ao que consta, por 
essa dita commissão presa quas! 
que dentro de Miracema! Apanha 
miuitas: fazendas cuja situação 
nunca fol contestada, levando-ns 
para o Estado de Minas, O glo- 
riora  Fstado de Minas já tem 
multan o veas terras e não pros 
cisma, por leso mesmo, de desfalcar 
a Velha Provincia de parte do sou 
ti pequeno territorio; A Unha que 
ticvort ser approvada ga que fol 
Invantadi, como dissemos, pela 
enmintesia: ohefiada pelo mare- 
ehal Tim Moreira e pelo hoje ge- 
heral Manoel Tabelo, cujo teste- 
minto precioso a opportuno deve 
ser duvacado no momento. 
Attendendo aos reclamos da 
nopulação desta. cidade o secreta- 
da Agricultura, Viação e 
Olbyam Publicas, st, Mario Para- 
nhos, antorizou, por Intermedio do 
chofe do Servico em Campos, sr, 
Costa Nunes, no sr, Paulo Sel- 
nas, miministrador da ngua em 
Miracema à fazer a ligação para 
v ubnstecimento local directamen- 
te. semi o beneficio do cloro, Isto 
uti que seja concertado o appare- 
the. Fol uma salvação, Os ho- 
tois estavam vasios e os fazondel- 
ros: que residem na cidade já es- 
tnvam de malas promptas para se 
retiraram para as respectivas 
propriedades agricolas, Alguns 
rhegaram mesmo a salr da cida- 
de, O prefeito, ao que consta, 
conseguiu com n sr. Mario Pa- 
ranhos o encanamento necessario 
a restabelecer o antigo serviço da 
agua minicipal. O volume da 
aKuR é pequeno, mas a qualidade 
da mesma é muitas vezes supe- 
vior e em caso de emergencia hr 
para onde appellar, A Ídéa do 
prefeita fol bem recebida pelo po- 
vo da cidado, 

— Atãá no film do corrente mez 
a Prefeitura já terá attingido o 
total da orçamento que é réis 
175; Eni Até hontem falta- 





vio 








AR CONDICIONADO -: 
POLTRONAS FSTOFADAS 


FEL.2 


6788 


As professoras do Districta 


Federal disseram: 


“ESTE FILM DEVE SER 


VISTO POR TODAS AS 


MAES E MESTRAS |" 


BONITA GRANVILLE 


DOLORES 


COSTELLO 


DONALD CRISE 


vam apenas 900$000 se tanto para 
a arrecadação attingir ao orçado. 
D isto, sem haver rigor contra os 
cuntribuintes, como tambem não 
houve majoração de tributos, “A 
arrecadação do exercicio será, fol- 
gadamente, de 200:0052000, Sá 
do imposto predial & garantida 
Importancin superior 425:0008000 
Ho 2º somestre que ue vencerá em 
sotembro futuro, 19 todos og gor- 
viços calão sendo exectuindos re- 
gularmente sos pagamentos estão 
em dias JA forum pagos: réis 
10:0008000 da divida deixada peja 
administração anterior; e ha um 
enido do 40:0005400 nus bancos lo- 
centos e on calxn, Estão eniçados 
dois grandes trechos das tuas 
Santos Dumont'e Padilha; mn me- 
tude da mu José Carlos Morolrva 
esti, tambem, calcada, en (nel 





Josino floou terminada. na semana 
Foram collocados este 
nas 
do culgamento da cidade 


transacta, 
ando 88.000 puralictepipedos 
obris 











Contra dôr de garganta; 
angina e resfrindos, pas- 
tilhas de FORMITROL 
WANDER. Dissolver 


lentamente na bocca, 


TUBOS COM 15 E 30 PASTILHAS 


ORMITR 
WANDER 


(xxx) 


NTORUAÇÕES UMES 


CAIXA DE AMORTIZAÇÃO 


A Culxa de Amortização veceberi, a 
gartir ode amnulsi, Lodo setombro, as cat 
telon  reprosentutivas ie mpolices: do Nas 
afistamento Economico, para ecrem 
enbutituidas polus-titulos definitivos, 


PAGAMENTOS 


NA PREFEITURA — Serão nagar 
bojr as seguintos folham; Na Ur Bocção 
— Alugoels de autos, deenrroças e de 
cast, Infernamento du menores; Inatituto 
Martina Pinbriro, Lar dn Oreança, Abrigo 
Therecu o do esun, Entuta o Serviços du 
Olris Sociaes, Collegio Emulação, Colla- 
Rio Cnrdenl Lemo, Collegio Americano e 
Esenla Maria Raribe. 

Nan 120 Je Srcçõaos não haverá hoje, 
pagamentos, 

—-Pagnnentos de contas atraznias, 
amanhã, de necorto com o sehóia dlabo- 
endo pela Secretnria de Wibançan Anglo 
Mextein Potrolvum (uv, B. Horsog, Com- 
preta Treasiietra du Artefactos de Borru- 
ela, Dias Garciio Ko Cai, International 
Husines Mavbinen (Hollerith), ELactleiston 
Vaz Idimitato, Moreno: Borlido & Cu, é 
Socledade Enduntrial Montana Etda, 


SERVIÇO POSTAL 








A Directoria Reglonnl dos Curecios dn 
Dintrinto Federal cxpodirá malnn pelos 
veguintes vapores; 


Amanhã: 


“Enntoro Prince”, para Trislindo e 
Nova Tork, recebomio impressos, até 10 
horas; objectos para registrar, nt6:9 ho 
Fin p enrtns parm o exterior da Jepublica, 
até 27 noras, 

“Rodrigues Alves”, para Rio Grande do 
Sul, recebendo Imprestos, ntá 10 boron; 
oldoctos para registeor, até O horas; enr- 
tas para o Intorior da Bepubliça, até 11 
haras. 


Depois de amanhã: 


“Northern Prjuco", para Rio da Prato, 
recobéiio Impressos, att 10 horas; obju- 
etos par rraistrar, att O borum: enrtiin 
para o extertor da Negública, até 11 bo- 
tas, 

“áffonso Ponna”, para Norto até Ma- 
ndos, recobendo Impressos, até 5 borau: 
objectos para regintrar, mtê 18 Dornas de 
Trenrtas para o interino da Republica, 
att Ahoran 

“Tinberã"o para Norto até Natal, veces 
bando: Smpresaus, ntô & Uoras; objects 
nara regintrur. ntó 18 Morne do Ds var 
Ee para o Jeteriur da Mepublica, mit 6 
óris, 


No dia 31 





“itapaçé”, para Norte tê Mandos. ros 
cnbenito Impressos, alé 10 boran; obje- 
clas qura registrar, até Q bora: curtas 
prra o lutorior da Republica, até 31 bos 
ros. 


POLICIA MILITAR 


BERVIÇO PARA EQIE 


Supurle= de dia, enpitão Josulno: offi- 
cial de din ao quartel general, capitão 
Vicente; medico dao «o, 10 topente dr. 
Noronha: niedico de primptidão, elril dr, 
Vilar; pharmacentico de alia, clril 4ºm- 
mantbels dentista dr din, 29 tenente: Mar 
nhiest ronda, anapiranto: Charter. do hd 
O; quarta da Polirta Gentral, do tengn- 
tw Parantos, do 5º D, 1,; guarda da 
Meca, 4º tenente Calazans, do te BD. 1: 
ronda com o superior do din: aargenton 
Frinklin, do 1º B. 7; Atolcentino, da 
Do. B, 1,4 Clngifno, do 39:B, 1,3 e Sua- 
res, dn 4º Bo 1.; ronda de empregados: 
anréentos V, Bons, da DT TF; Cabral, 
da 8. G.: Fernandu, do C, 5, A,! nuxis 
Hnr do officini de dia no quartel genes 
zu), sargento Gabricl, do 3º MW, 1: mu 
aleo de promptidão, a do Gn, 7: ql- 
quete ao qunrtel general. um coretetro 
do dm Bol undens À Ansistencia do Pra 

sont: soldados Tertuliano, Walttr é Eu 
moerabdlno, 

Uia '— No 1º batalhão, Sº tenente Flo. 
rlann; no 49, so funonte Aceior; Do ao, 
Je tenente Nodrigmes; no do, 19 tenente 
Araujo; mo Nº, 1ó tenrhte Olsmplo; mo 
Br, Do tenente Muniri no regimento de 
envallaria, 1º fenento Jarme: no corpa 
de servicos múxiliaros, 3% tonente Jair; 
pratico de dia, soldado Claudionor, 

Pronptiddo — No 10 tatalhão, apl 
rante Castello: no 24, Us temente Ma- 
ando; no Go, 00 tenente Garela Moreira; 
no:49, Dn fenente Orthon; no no, So fp. 
nínte Padro; no 6º, apicanto Carlos: no 
tegêmento. ano envallaria, to tenente 
Edesn; metrallindora de promptidão, uma 
steção do De DT 
memo ge 


PÓDE CONTINUAR CON- 
TRIBUINDO PARA O 
RESPECTIVO INS- 
— 'TITUTO — 


Despachando o requerimento 
em que Fernando von Kriger, 
funccionario do Banco do Brasil 
Hecenciado para exercer em com- 
missão o cargo de assistente-te- 
chnico do secretario das Finan- 
cas de Minas Geraes, pede ao 
Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Bancarios permissão 
para continuar como seu contri- 
buinte pagando tambem a quota 
relativa go empregador, o gr. 
Waldemar Falcão, ministro do 
Trabalho, deferiu a pretensão, 
homologando o parecer do Con- 
selho Nacional do Trabalho que 





opinara favoravelmente a mesma 


NÃO FOI ATTENDIDO O 
DENTISTA DA ARMADA 


O ministro da Marinha com- 
mitlcou no cdlrector pornl io 
Pessoal da Arma, almirante 
Eduntily Auglisto” du Britto e 
Cunhas que o presidonte da Tlo- 
publica, cm desprclo do IL do 
corrente nicz wu de contormidndo 
com o parecer «un malorin do 
Suprémo Tribunal altar, omit- 
Udo em consulta de 8 do Jinho 
ultimo, resolve manter nm decl- 
eto do Ministerlo, Indeferindo, na 
data do 14 de novembro do anno 
findo, a reclamação do primol- 
ro-tenenta clruretio= Menina Irl- 
neu Volta de Squza; contra n 
sun colocação na respectiva es- 
una, 


RADIOS desde 208 por mez 


Vendom-se na CKS - Trocum- 
5º apparelhos — Alugaim-so por 
mez. A maior EXPOSIÇÃO em 
apparelhos, — 242, Run São Pe- 


dro, 243, Joja, não tem filtul. 
(Xxx) 
ea 


Para ser reintegrado co- 
mo director da Peniten- 
ciaria de Sergipe 


O mandado foi julgado 





prejudicado 
O bacharel Yrinciaco  Lelte 
Netto vinhn exercendo ilesdo 


muitos annos o cargo de director 
un -Penltunciarir «do Vestido de 
Sergipe, quando cm 14 de julhy 
do 3997, fol exonerado pelo po- 
vernador do Tstado, 

Por essa raxio, «e por julgar -d- 
legal O aeto, requereu minduio 
do segurança no Yribúnnal de Ap- 
pellação do Estudo, quo Ih'o con- 
cedeu. Depois desse, novo man- 
ndo fol por ello impetrado ao 
“Tribunal do Estado, pira sei ro- 
Integrado, sendo aindi desta vez 
soncodido, O governo do Testado 
Cecorreu extraordinariamente: pa- 
re o Supremo, que na ultima ses- 
são julgou q mesmo prejudicado. 


ESCOLA MILITAR 


CURSO DE ADMISSÃO DO 


Cel. Agricola Bethlem 


mudou-se para R. da Quitan- 


da, 
acha 
mento, 


vo, 19 
em 


andar, 
pleno 


onido se 
funcelona- 
(xx) 





—— tdo 
Violento incendio des- 


truiu varias casas 
Time, 40 (Huvas) — Sogundo 
Informações aqui recebidis, ma- 
nifestou-se em Tarapoto violenta 
Incendio que destrlu varias  Cusas 
deixando sem Lecto mnnierosas 
familias, 
Os prejulzos sio elevados, 











Teen. 


1A- DECIMA RECEITA DE 
GNATURA, 
HOJE, COM A OPREA 


XIMA SENTA-FRIRA, 2 de 
tembro, com n opera 


THAIS 
















a a 


eta LUIZ GALVÃO 


À mais original novidade 






reta-Fantasin cm 


quadros autorke de DE 


Cabral, 


QUEBRADAS . 


SCENARIOS — NOVOS — de Colomb, Lasavy. Raus 
de Castro o Casalegno, Gaurda-Roupa — todo NOVO 
de propriedade da Empresa, feito pelo famoso “costu- 


—- e mu 








HGJE NÃO HA ESPECTACULO | * 4x1: 4 





ASSI-| 
ANNUNCIADA PARA 
“LA GIO- 
CONDAU PERA LOGAR NA PRO- 


Ar penona que adquiriram Joca- 


Empolgante e 
maravilhosa Ope- 
2 netos e 72 
cHo- 
COLAT — e muslea de Jeronymo 





Pagamentos registrados 
pelo Tribunal de Contas 
da Prefeitura 


Bm non alta sessão, o Pet» 
boat do Contme du Profoliura 
vegtetron ou segilintos pagamos 
tony 

Na Becivtntin Geral de Plin 
UR: 

Offelo nm, PM, do 2% de Julin 
do UU, multoltundo q Fomistro da 
ordem de pagamento do L:TN0S, 
oxpemtldr ao favo de Chrginao 
& Cempriin, por gnt da ivero 
hr 16 = Consignação o — Mas 
terlol de consumo -— Suli-goniul= 
enação — Plncus pj mutumos 
velno — Cumpra-se extyencia. 

Offiolo nm, |, L0R, de si ge none 
fovdo 098 sololinnido p romintra 
dn ordem de pagamento de 
LED TOSÓNO, expedida “no favor de 
JTemipulm de Magalhães Gunn, 
por conta da verbr IT — Cont 
Egnação 2 — Syub-consigunção — 
Impressos, tnlões, etr, — Nogls- 
tro-sn, 

Oftiçio mn; 1.114, do SI de agos- 
to de 1998, solicitando o registro 
ta ordem de” pagamento do 
175758000, expodida no favor do 
Milton Flquirição por contr da 
verba 17 Consigniçião 4 
Sul-consignação Improssos, 
tuldea, oto, — Registro-so, 

No goblneta do prefeito: 

Solielação de tegtetro da or- 
dem de pagamento ma Importin- 
cla de 5498000, exnedida a favor 
de David Tando &º Comp, por 
conta da verba 97-A — Consigna- 
qdo 2 == Materinl: — Sup-ponsl- 
Egnúgio — De consimo — Diver- 
sou, — Reglistre-so, 

Na Secratarin "Geral 
vo o cSegurnnça:; 

Ofticio in. 43, des do Julho do 
Tas, solleirando o petioo da 
ordem de pagamento expedida a 
favor de Trindade & Nelson, na 
Enprortancia de 3:M008000, por 
conta da verba 10 -— Consigna- 
chão-2— Matorial do consumo, 
Hegistre-se. 

Offtoio mn. 154, de 19 ne agosto 
de 1418, solicitando o registro da 
ordem de ndcantamento do prom- 
pto pagamento, cxpedida w fav nt | 
do Garios Alves Pereira, 3º of- 
ficlal da Directoria de Tntertor, 
mi importancia de -1:2505000, por 
conta da verba 9 — Consignação 
Encargos: cortentes, 
Cumpra-se a exigencin, 

Na Socretnria Geral do 
o Assistencia Publicou: 


Solicitação de registro da, or- 
dem de pagamento n, Mi, de mM 
de malo de 1998, na importancia 
do 4128500, expedida a favor de 
Alves Mendez & Comp., por con- 
ta da vorba 31 — Consignação 2º 
— Sub-colsignação 1º, — Negis- 
tro-se, 

Solicitação de registro dn or- 
dem de pagamento 31. J42, do 3t 
de mato de 1998, na importancia 


do Tnte- 





Suudo 


Reune-se a Commissão 
de Lotação das Reparti- 
ções publicas 


Mojo fas 2,80 horas, vonliza-so 
no Depariamonto Administrativo 
do Serviço Publico mn prmait pos 
Who di Comissão do Lotição 
Mus Remutigõen Públicas que (ol 
erenadi cocentemento, 


Logo em seguldn, Ae 10 Horas, 
so rouniho todos os membros duas 
Compelenõos de rtlvlencia  dox 
Ministorios, Deveria compergcer 
ninium esta reuntio os ejetos dau 
Directoras do Pessoal dos Miniss 
tortos, 


e e 


dem de pigmento ms SAT do 13 
de Junho dectada ma Imporian- 
clacdo 152038000, expedida n fa- 
vor qu Sociindo Pharmnceutlon 


Silva Areujo Limitada, por:con- 
tu da verbr 30 — Consignacão 2º 
— Silbeconsignação 1º, — Regla- 
tre-go, 

Sollvltação de registro da. pr- 
dom de pagamento n,.445, do 29 
de Junho de 1998, na Importan- 
chip alo 1:0783800, expedida a fa- 
vor de Alves Mendes & Comp., 
por ccontncda verba 31 — Consl- 
gonção 2º — BSub-conelgnação 1º, 
— Negistre-so, 

Solleltação de registro da or 
dem de pagamento nº 417. de 24 
dr junho del 1088, na Importan- 
elmo 1:0808000, expedida a fa- 
vor de Alves Mendes & Comp, 
por contm du cverha dl — Con- 
mengo da Sub-vonsignação 
1º, — Registre-se, 

Sulicltação de vogistro da or- 
dem de pogimento n. 420, de 29 
do Junho do 1928, ha Importan- 
cl ado S:009850N) expodida a Cu- 
var di Snclolade. Pharmacêntica 
Siva Aro Limitada, por contr 
da verba ML — Consignação 2 


Bub-consighação 4, —-Regls- 
trê-se, 
Solicitação de registro dn or- 


dem de migamento mn, 447, de 29 
de junho do 1088, na importancia 
de 2998400, expedida a favor de 
M. Ventura & Comp.; por conta 
dm verba dl — Consignação ! — 
Sul-consignação. 1, Regis- 
tre-se, 

Solicitação de registro dn or- 
tem de pagamento n, 449, de 23 
Ha junho do 1938 na importancia 
de 3708500, expedida au favor de 


M. Ventura & Comp., por conta 


da vorba 31 — Consignação 2? — 
Sub-conslgnação: 14 — Regla- 
tre-se; 


Solloitação de registro da or- 
dem do pagamento n,.:580, de 11 
de Julho de 1998; na importancia 
de 6:0428400, expedida a favor de 


Alves Mendes & Comp., por con- 





de 1:4948100, expedida a favor de 
Alves Mendes & Comp., por con- 
tu da vorba gl — Conslgnação va 
—. Sub-consignação 1º, — Regis- 
Lre-se, 

Solicitação do registro da -or- 
dem de: pagamento nm, 100, de 4 
de junho de 1938, sn Importan- 
clan de 7848800, expedida à favor | 
do M. Ventura & Comp; por: 
conta da verba 31 — Conslgna- 
qão 2º — Syub-conslenação!1*. 
Registre-se. 

Solicitação - de registro da ot- 
dem de págamento n. 901, do 4 
de junho de 3938 na Importancia 
de 1105000, oxpelida à favor de 
M, Ventura & Comp., por cos- 
toda verbadl — Consignação St 
Sub "consignação Re- 
glstre-se. 


Solisitngao de registro da or- 
dem de pagamento n, 389, de Ji 
de Junho-de 1938, na linportáncia 
de +:0008000/ expedida a Tuvor de 
Alvos Mendes & Comjp. por com- 
tu da verba gi — Consignação 2? 
— Sub-consignação 1º, — Négils: 
tre-se, : 

Soltoltação de vegistro da o! 


nm 
“os 








THEATRO 


da hilheterin 422405 


ta da verba JL — Consignação 2 
— Sub-conelgnação 1, — Ro- 
gistre-m, 


Solicitação de registro da or- 
Jon de pagamento n. 597, do 13 
da due de 1938, na importancia 
ta 1:H208000, expedida a favor do 


aboratorio Blologico Ltda,, por 
“contada verba 31 — Consignn- 
ção 4 — Silb-consignação 1. 
NHegistro-se, 

Solicitação: de registro da or- 
fem de pagamento n. 698, de di 
de julho de 1098, na importancia 
de 0728400, expedida ca favor do 
Laborntorto Biologlco: Limitada, 
por conta da verba st — Gonsi- 
gnação 2 — Sub-consignação 1, 
— Registlo-se, 

Solicitação de registro da or- 
dom de pagamento nm. G99, de 14 
de julho do 1998, na Importancia: 
de nT2S4OM, exqredida a favor du 
Laboratorio Biologico: Limitada, 
por conta da verba 31 — Consit- 
guação 4 — Sub-consignação 1. 
— Registro-so, 

Solicitação de registro da ot- 
dem de pagamento n. 


Concessiónntin S. 


o 





Ti, de 34 






PASEIO, 62 TEL. 22-64901 614] 4 


5 primeiro cinema nc Rio 


e poltronas estofodas e appare- 
lhamo to de ar condicionado. 


| HOTEL 4. 
SURPRESAS 


FRANK 


MORGAN 


MARY 


+ ——— e — po cm some o e eee me mea 
7 








MEIO EMEIODAO 
14 + 16:18:20 
E 22 HORAS 


dolado| 





ROBERT 


YOUNG 


EDNA MAY 


ASTOR - OLIVER 


FLORENCE 


RICE 


HENRY 


SHULL 


film estreado no 
será exhibido em 


“Metro” 

outros Cinemas do 

tes de passados &0 
suas exhibições 
Cinema, 


de agosto de 1948, na Impnortans 
cla de 9:1858200, expedida a ta- 
vor de Lourenço &-Abmoldi, ql 
conta da verba SL — Conslgni- 
ção 2 — Sub-conslgnação DL, — 
Registre-se, 

Solinltaçião do registro da or 
dent de pagamento n. TN, de 3 
de agosto de 1998, na Importine 
do T:128ED00, oxpedida na favor de 
Lourenço “& Almelda, por conta 
da verba 4 — Consignação 2 — 
Sub-consignução 1. Regis- 
tre-se, 

Solivitação de registro da or- 
demo pagamento mn, Fld, de q 
de agosto de 1048, na importan- 
cin de 8508000, expedida a favor 
do Lourenço & Almeida, por 
conta da verba dl — Consigna- 
ção 2 — Sub-consignação 1, — 
Registre-se. 

Solloltação de registro da or 
dom do pagamento n. fIT, de 3 
de catgosto de: 1938; na Importan- 
oku de 5008009, expedida a favor 
de Lourenço &' Almeida, por con- 
ta da verba dl — Conslgnação 2 
— Sub-consignação 1. — Reégia- 
tro-se, 

Solinitação de registro da or- 
dem de pagamento n. 715, de à 
de ngosto Je 1938, na jmportancia 
de 9:8085800, expedida a favor de 
Inurenço & Almelda, por conta 
da verba 91 — Constlgnação 2 
Sul-contlgnação. 1. — Negls- 
tro-se. 
sollclinção de registro da or- 


SRS.DENTISTAS 


Preenvhnm estn ficha, é 
Sho Paulo 











NOME 


Feto o ce sa UA 00 um 








CIDADE 1. = so 2. do seios 
e receberão m mania compleis 
preços mais reduzidos, fnclu 

DEPOSITO DENTARIG 








GRANDE TEMPORADA LYRICA OFFICIAL DE 1938 


ás a 

TERCEIRA HE 

ESTNÉA DA MAIOR SO 
LI NA 


Se- 


De 
A, SALVAREZZA — JS, VIL 


Regenta: Mr 





Iluindes avulsen para “GIOCON. |- 

DA” eque não estejum de nocor- Bilhetes à venda: Friza 
do com ensn muilificacão, gode-| nas, 604 — Bale, nobres, A, 
vho receber na Importnncias a que| 454 — Bale. simples, A, B. 
tem direito mm bilheteria du) las, 268 — Culorins A, Bs, 
thentru, — SBLLO A“ PARTE: 


micro qhentral CAMPOS. 


ESTRÊEA — HOJE — às 21 horas. — Avant-Premicrl — Em Fapectaculo Completo. 





Bilhetes da 


Bilhotos 4 venda U para tora 
COMPANHIA | NEGRA. 


horas AMANHA 
GITA EXTHAORDIXNARIA 
PRANG LIGEIRO DA EPOCA 
PAGLIUGMHA 

— EM — 


LUCIA DE LAMMERMOOR 


Donizzetil 
LA -—— MARONE — DBOSCACOF. 
MARIO ROSSINI 





sou Camarotos, 4003 — Poltro- 
Ra 
(1, dos 


lheatral destes ultimos 


A 


somana 


Bilhetes & senda para toda esta semana 


405 — Ditos de-outras filns, | 


Ê 
Ê 


—> Ditos de outras fi- | tou do E, 
208 — Dilus do outras filas, 185! 








— De 3! 


SEXTA-FEIRA — Au 21 horas — SEXTA-FEIRA 


DECIMA RECITA 

Despedida da 

SOLANGE 

COM O GRANDE BARTTONO 


THAIS 


De Masxenet 


GRANDIOSO BAILADO — GRANDE ORCHESTRA E MASSA 
UORAL, dos Corpos Estavela do thentro 


Mr" LOUIS MASSON 


Regente: 





Bilhetes &4 venda: Frizas ou 
1008 — Bálo; nobres As Bo Idol 
a 7.705 — Bale, 


filie, JUS — SELLO A! PARTE, 


COMPANHIA 
NEGRA 


DE OPERETAS 
ERE VISTAS 


CRIAÇÃO e REALIZAÇÃO 


de dk 


«folrt com desnto 


DIE OPERETAS e MEVISTAS — A* venda na CINELANDIA no STUDIO NICOLAS — 250256 








NICIPAL 


A. Thentro Branilelen 


PETIT 
CANLO 


Flinples, A. B, Go. 
de qutras filas, 008 -— Unletilas, A 





(o 


“lo eta 


—  BSPECT A ubtus 


REGINALD 


OWEN 


HERMAN 


BING 


BEN 
POLTRONA 
4Ái400. 


ESTUDANTES, 


JUNTE ALA cama 


21200 


Rio an- 
dias de. 
neste 


| em de pngamento mn, T19, de q 
de ngusto de 1948, na importancia 
do 152718000, expedida a favor 
de Lonvença & Almelda, por cou- 
tu duoverbia Gl — Conslgnação 2 
-— Sib-consignação 1, — Negis- 
tre-ne. 

Solloliação de regislto da or- 
den do pagamento n. 720, de à 
de agosto do 1948; na importancia 
tn TELAS, expedido a favor 
do Lourenço & Almeida, por con- 
tida vers JL — Conglenação + 
— Sub-consiguiçio 1, — Nogis- 
tro-ne, 

Solicitação de rogisto da or- 
dem de púgamento n,. 797, de 5 
do agosto de 1948; na Importan- 
cia to 5:0708000, expedida a fa- 
vor do Pereira Junior & Comp., 
por contr du verba 1 — Consi- 
guução 2 — Sulb-conslguadio d 
— Tepistre-so; 

Solloltação de registro dn or- 
tem de pagamento nm, TAS, deh 
de agosto do 1908, na Inportan- 
tin de G:NTOSD0O, expedida a fn- 
vor de Perciva Junior-& Comp. 


vor conta da verba GL — Consl- 
gnução 2º — Sub-conslgnação 1, 
— Registro-ge, 


Solicitação de registro da or 
dem de pagamonto nm, Td9, dos 
de agosto de 1548; na importnn- 
ola de 1:M6SFO0O, expedida a fa- 
vor de Pereira Junior & Comp,, 
por COMA dino veria JL — Cunsl- 
gnágã —. Sub-consiguação L. 
— Nepintre-se: 












E ODONTOLANDOS 


envinmnn À Colzxn Postnl, SDL — 
















“e. sa qe UM 0tica 00 DE 00 ais 


RUA .. cone ro un ins qr ns ses 


Vata de nrilgor dentarios, e de 
alçe “Vadecum Odontologico”, 
MASETTI — SAO PAULO 














Nelen, da hilheterin 42-3104 


DE ASSIGNATURA 


soprano 
RENAUX 
GALEFFI 


Camnrotes, 6008 — Poltronas, 
f — Ditos O, D., 808 — Di- 
708 — Ditos 
B; 405 — Dltns de otras 














Vl SESTULS 











Petropolis — Terrenos 
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Declarações 
INSTITUTO DE APOSENTADO: 
RIA E PENSÕES DA ESTIVA 

— AVISO — 


Aos srs. empregadores, empre- 
sas de navegação e emprei- 
teiros de estiva 


Commutisa nom sra, omprogu- 
dovos — Enpresns do Niuvega 
ão e Empraltelros do Estiva — 
quo o livro tteglatro de Paga 
mento da Salario do Empregado 
do Beativa mandato adoptar por 
portuiria dom ex, o aro minis: 
fro do Trabalho já so nolia à 
venda na nódoa desto Instituto q 
em todas am suus nuenolas nos 
Estados, pelo preço do custo do 
dus qnil véia CIVG00O) cada um, 

lim 2958-013, 

Diructor-presiitonto 
Bo4usbi) 


( 
SOCIEDADE BENEFICEN 
DOS EMPREGADOS NO COM- 
MERCIO DE CAFE! DO RIO 
DE JANEIRO 


ASSEMBLE'A GERAL ORDI- 
NARIA 


(24 ennvecação) 


Convido os sonhoros associa 
dou m as reunirem em Assómbita 
Goral ordinaria no proximo dia 
dt, quarta-felra, ds 17 horas, na 
néde mocial, À rui 
n.º 1872.º andir, 

Ordem do dios 

R)' disqutir o votar o parecer 
dia Comissão Fiscal sobro o ro: 
latorio do prenidonte e balancete 
da Thosouraria; 

b)' ololção do novo Conselho 
Director, 

Rio de Janeiro, 39 de agosto 
do 1938, 

Pedro Orlando - Presidento. 

(S 4nU451) 
CAXA DE APOSENTADORIA E 
PENSÕES DO SERVIÇO DE 
AGUAS E ESGOTOS DO 
DISTRICTO FEDERAL 


Publicação feita em rectifica: 
ção a do da “8 do agosto de 
238, neste Jornal, 

A junta administrativa em ses: 
sho do 25 do agosto do 1038, ra- 
solveu o seguinto; 


qu Quitanda 


Sortelo de reintorem 
do Sr. Dr, Edgard Percira 
Braga: Proceisos nº 0-601 de 


Luitdelina dos Santos Leite, ins- 
aripção Postimorlem; nº G-745 de 
Juaura de Sá Dowsley, Inseripção 
Ponstemorten Ao Sr, Dr. Benja: 
min Constant da Castro Porto; 
Processo ri44-550 de Ernestina 
Yoliciano. Barbosa, aposentado. 
ria; nº 6-344 da Clemondia de Ol. 
velra, Interrupção de preserinção, 
ho Sr) Dr. Zenhyrino. Amaro 
d'A vila Silveira: Trocosso ne 4:70 
de Isabel Maria do Jspirito San- 
to, pensão, Ao Sr. Hematerio 
Conegundes da Silva Couto Pro: 
enfso nº finsdodo Theodosio Go» 
mes da Silva, nposentadorin. AO 
Sr. Dr, Dermeval dá Mello Sen: 
ra: Processo sjn da Sociedade 
snonyma Schering: 


Divermos 
Processo nº 6.876 do Serviço 
Medico: "A Junta tomou conhe: 
cimento”, 
Mensuluções 


A Junta aprovou o parecer do 
relator sobre a proposta da So- 
cledade: Anonyma Scheriug para 
muquisição dos appavelhos Neta- 
phót. Approvou x rectificação 
em neta do nome do membro, 
convocado, Sr. Dr, Zephyrino 
Amaro d'Aviln Silveira e não 
Zephyrino Amaro da Silva, Pro 
censos nº Bai do Montepio Ge: 
vil tao Economia dos Sorvidvres 
do listado; “Approvado o pare- 
corcdo relator! G.R6M da tialxa 
Exonomica “Approvado o pule: 
nero relator"; ne 6:81f de Nes- 
tor Topos: “Approvado o pare 
cor do relator"; E3hy de Theodo. 
fio Gomes da Silva, nposcnimno- 
ria: “Concedhlo"! ne 446 do Avo- 
Jno Francisco dos Santos, pen- 
so: “Concedido”; nº 6745 do 
lenura de St Dowslov, Inscripção 
Postemortem:  “Concedido”; ue 
E:6D1 do Landeiina dos Santos 
Loite,  Inscripção  Post:mortem: 
“Concedido", 

Kio de Janeiro, 30 da agosto 
do 1938 — (n) Benjamin Cous: 
tnnt do Castro: Porto — snore. 
tario interino, (5 44430) 


ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGA- 
DOS NO COMMERCIO DO RIO 
DE JANEIRO 


Assembléa deliberativa 


REUNIÃO 


EXTRAORDINARIA 


Do ordem do sr, Presidonte e 
de nccordo com os nrtigos 91 o 
83 8. 6º dos. Estatutos, Soclack 
convoco os srs. Membros da As: 
sembléa Deliborativa para a Re- 
união Extraordinaria a renlizar- 
"o eim 2 do setombro do 1008, às 
20 horas, 


ORDEM DO DIA 


Preenchimento de vaga na Di- 
rectoria » no quadro de Supulen- 


tos, 
“"Penemerencia! do 


Pedido de 
assotiado er. Agoslinho Valente 


de Almeida, 

Secretaria, 30 da agosto de 
1948 — Aristeu d'Avila, te secro- 
tarlo. (11777) 


ANNUNCIOS 


ALUGAM-SE 
Avenida Atlantica, 960 
Belos apartamentos com 
maximo conforto moder- 


no. Preços razoaveis, 
(5 44253) 








Vende-se 1 ou 2 lerrenos de 18 x 
323 € 18x 228, na Rhenania, Petropo: 


Jg Preço; 15€ 18 contos, "Trata-se 
em Tetropolic, à rua Barão do Rio 
Kranco n. 5Sj6, (S 4389) 


Piano Bluthner !/ cauda 
Vende-se pela terça parte do valor, 
instrumento para pessoa de fino gosto, 
negocio de occasião, à rua Uruguavana 
DS uh (SAI) 
EVITAE A GRIPPE 
E outras molestias infecciosas garga- 
rejando “Bucco-pharingasan”, 
CEE Es 
ALBUMINOL 
Específico alhbuminarias e dissolyente 
maximo acido urico, (5: 39415) 









71) 


|ubavo está no vn, 3. Lurgo Vera, 
À des 





. 
Implorando a caridade 

Emulinia do Aiguelrodn, viuva, 
com dt Mlhon a hinpomstbilitada da 
trabalhar, rua Oceldontal nm [94 
Cotumby; 

Euro Xuvier da silva, viuva, 
com 8 tllhom, rua Ocoldontal, LU4. 
Catumlyo 

Lume Murquen de Abreu ua 
Clarimundo da Mollo, 1kh, 

Murta Eerretra, un Barão do 
Hupapipo, 147. 

Arminda Poda Silva, Sidonio 
Paoso UMd, viuva, SI amos. 

Marta Ventura coty 95 annos, 
Fun Sonador Alencar pn, 154, São 
Christavio, 

Onriota am Conta into, viuvii, 


cont TU annos, coma netos qr 
plus, rum Dtapivh, 404, Cundos: 
Ciuscudura 


Mintrim Buptimtn, 

fanva de Alhinyde, rio Bmo- 
ronelata, 17 Não Christuvão, 

Entrevndo da rum iopled, 614, 
cas Vl cóma, com TU mimos. 

EFrnnocinen Seelle, vipva, com 79 
annos Trav. das Partilhus 18, 

Auren Comtu, 
ceduntina Gomen da Silva, com 
nO anmos, cum Carlos Goes, BU, 
porão, 

Murta Monca, 

Edith Mignolceda, rua Cornolio 
n, Ly 8. Christovão, uloijada, 

Murta Rusentn, viuva, com 78 
antos, rua Sidonio Laca — Cas- 
endura, 


Casas e commodos 
no centro 


LIGA-SE man mula de firegta do mas 
ena ou mapnzen da comnerilo, Faia 
Erançisco  Aueitorl mo UG, eolirado, 
[50 44085) 1 
LUGAM-SGO o malóua o proprios pura 
euimdiguero indumerio o ou useriptoriua, 
Moro Geneenl Ciimnra no DMI, amtro q 
Lrefeltue con Avunida Piavos rala 
mm Toja, (477) 1 


EDIFICIO PROFISSIONAL — 


ESPLANADA DO CASTELLO - 
Av. Drasmo Braga, 12 — Alu- 
gamos uma magnífica e ampla 
sala para esoriptorios ou consul- 
torlos nesse odiflelv, Preço mo- 
tico, 

LOWNDES & SONS, LTDA, 
EDIFICIO ESPLANADA 
Riva Mexico, A, toja, 

Tel, 4232-8050 

(10481) 1 


EDIFICIO 
ESPLANADA 


Rua Mexico, 90 
Esplanada do Castello 


SALAS PARA 
ESGRIPTORIOS 


Alugamos neste modernis- 
simo edificio, confortaveis 
salas para escriptorios' em 
grupos ou isoladas, com 
toda commodidade moder- 
na, magnifica vista, área 
propria. para estaciona- 
mento. de carros. Aluguel 
modico. — Tratar com 
LOWNDES & SONS, 
LTDA. na Loja no Edifi- 
clo. Tel.: 42-8050. 





Edifício 
Porto Alegre 


Rua Araujo Porto 
Alegre, 70 
| Esquina da Rua Mexico 
CONSULTORIOS | 
“ESCRIPTORIOS 


Alugamos optimas salas 
com tollette particular, 
neste: sumptuoso edificio, 
servido por 3 elevadores, 
no melhor ponto da Espla- 
nada do Castello, Garage 
propria, Preço modico. 
Tratar com LOWNDES & 
SONS, LTDA. Edificio Es- 
planada, Rua Mexico, DO. 
-— Loja, Tel. : 42-8050; 





(10982) 


ACEARTAMENTO, — Canal) sem filos, 
A aluga optimo equarto Cel com on] ams 
cota mo nanhor eo gespnitas Votiia Imqullho 
no, drnça Crun Vermolia 6, 0, 5º upl, 
=D, Tell, AMias, (5 4540) 1 
Srta emtoepunrtoso Caralheiro  peecina, 
4) eentro, mobilado, indoperisemeti, febos 
pousa, Musedade, preferencia, Unica ins 
auilino, alto 1408 Ciirtiis  qutrmo * Ea? 
neste Jornal, (So dBaiT) À 


APART "Aluga um brito 


AM do cont tres aphartonD nada, coztnlia, 
Wanhetro, o etes Teresmsono Tm Umelnipele 
mo MUS. 15 4BNSt) 1 


“A DUGA-SE grande sain molilodo, n re 
AM. nhor dec tratamento, Mo Machineto, 
oo, (3º 4BBat) 4 








Andarahy-Grajahuú 


LUGA-SE bom nqpurinniento cont4 que 
A cm, bom hanhairo e bon cozinha, com 
soramin e episintal, Trina 4008, 
Britocn, ao apl do A 


Jnrdint, 
Na drmrian dy 





am À 
Gram — Prisputencbe oro mes 
res do contento do om emma tom 
sobrado, centro terreno, tres dormitorios, 
eoim paramina, Uunn saltam, cogu Joni), euor 
vinha e banheiro completo; quarto quiri 
criada, garuse, jardim e gremio quintal, 
a rum Mimichalo Joffre, Qu; Tentiteno ma 
mekma ol por tefephino L8-D104, Aiguel 
QUORUDO tasas SESUDO, 
(8 4286 à 


RUA ANTONIO SALEMA Nº 22 


— Alugamos nesta Villa a casa 
nº 4, cond magnilicos quartos, 
2 optimas salas, banheiro e co- 


zinha, Chaves na casa nº 4, 
Aluguel d50S000, 
LOWNDES & SONS, UIDA, 


EDIFICIO ESPLANADA 
Rua Mexico, 90, Joja. 
Tel. 42-8050 
(10984) 3 


FOLHETIM DO “CORREIO DA MANHA” 





EUGENIA MARLITT 


0 VELHO SOLAR 


<a 


bira de perecer a honra de uma 
família, mantida até ao ntão Inta- 
cta, durante Lres seculos, por to- 
das as gorações que haviam tra- 
zido o nome do Wolfram. Sem 
pronunciar uma palavra, ella er- 
pueu a creança som centidos e 
deltou-a. num casapé. Depois, 
atravessando a sala de jantar, fol 
ter 4 cozinha, 

Um chelro forte do carne quel- 
mada exhalava-se ahi e não ha- 
vir malz uma gota dagua no 
marmitão, 

Embora profundamente abatida, 
Therem NWolfram ouedeceu aln- 
da aos velhos habitos que haviam 
governado sm vida: Abriu a da | 
nella. retivou a marmita do fogal 


eo aziado da frigideira e pol-os 
sobre a mesa de pedra.  Denois, 
«aly de cita e mando clamar 
Iminediatamento o medico, 

Mercedes cetava perto de Guy. 
imimobilizado, pulpeliras semil-crt- 
radas, rempendo do ves om quant 
do, fortemente, Os dentes. Merce- 
des enxugou a espuma que lhe vi- 
nha aos lablos e, molbnado o len- 
co num copo dasgua, collucvou-o nt 
fronte do menino, 

De. todos as acontecimentos 
desenroludos, desde a manhã, não 
era dos menos estranhos a appa- 
ricão dessa mogi do regiões lon- 
ginquas à enhecelra desse menino, 
Bila mes ess piirava e recinto 


Botafogo e Urca 

TA TA opte ado on oquarhar join 
AM dor debito prmuiloo quam quem ua lia 
desordem tas qt otima ado Fonda o trafo fts 










epeblia Dra af Dieta fog, ee Eigrs 
y Malta 
AMENTUN R DISUNL nre 


ins oleo fuera, ben riguoM quarto gerar 
Mumobron emb imarinarea, ae Jimi 


nm, 
“tamento Ipod con useranço Balboa 0, min 
uns einasiuam, 
K, 


Emo Uineho ae 
TOM Mratçs o Monarho, 
Mivedo IM o 70) 
' ROARRA Id 
LEOA no ompleslda enme ada frite 
cesso dido Affunro, AM, Elimnigih, 
tu, ER ASBM 4 
PRNLANDANSA-SE Ce mpartomento q aL 
Ao prai Nilo Peçaiha, Lit Uria, com 
Sedes, dot amis Mamibairo,  amntnhir. 
tio A foi ado 4 AiRO punto mor voto 
dumianer Horas Olive cor o portedro, 
15 AIM) 4 


( EA RO Tear Ervlomala mn deigemo quiri 


Lone 


Bo Clemonto, 
AE 





Eu 
erre tratar qm, 








cep sy omeilomrao agr dm Dana 
Ferias Aki Muda Mnrsety mo MO Mit feno, 
INCAS) 4 


DEBE Uria q tim de cumtrnto de 
) bom apuartnimónto,  Diformsisia o pur 
tetemitiaas MA pdty (9 Adao 4 


EDIFICIO ABAETE/ Tia, Mar 


Olinda, 00 Alugumos nes- 
to megnífico e majestoso editl- 
elo, de construcção Lorminada, 
os ultimos apartamentos vagos 
com todo o conforto moderno, 
dotado da optimos quartos, 4 4a- 
las, banholro e cozinha, amplos 
terruços com belliaisimin) vjuta 
LOWNDES & SONS, LTDA, 
EDIFICIO ESPLANADA 
Kun Mexico, 90, lojn, 
Tel. 42-8050 
(TONA) 4 


Cattete e Gloria 


Ata Mparto nazo, Ediflgio Anna, 
AA Mo Darão Gunratiba mo dy, Cuttite, 
ES Agua) np 

Ee -—  Altgn-se mm Iii apuneto, 
emo isola, ums engodo qegient 
Fina melho mioeçemeda, pesando trit= 
taimbentoç men ereingos, à rua Perrelm 
Mama, Mk, terron, (Sana) à 


Catumby 


LEGA-SE qua ho Miguel ear Tale 
AD va um, 27, Cotuiabyo A ehave esti 
Uoiiçalves mo 1% CS A4MOTAL q 


Copacabana e Leme 


LEGA-NE pnt Doin quarto ent censo 
Emalltiro perto eu prada, Mun A virem 
Satilnnta, 4 ES AMD A 
PAIRA) OS — Tonto 2 —= Lyra 
“A coral o mulletro Sala, quarto, bn» 
nlmbro, cometi, Melificio AJngoiho Tita 
Mvelrum qué Condrer o JUDAS Mina 5 
LAG ABRE no Jalitieto? Iramala, Ares 
4 nica CAtantitn, Jur, bom apúrtns 
mento, com Jindo lumbetro de cor, pipas 
reles elo ojentelelaado, tes, cont pais 
rato avabamento. Ver com a porteira e 
tentar qo Wrnnga Pilha, A rum tiaigalrou 
Dina no Ba, Conteltaçia Coólgnho, 
(540070) B 
A LUGA-BE que TD EDOUSADO, quarto findo 
Ch Ma de trminmento, a vonfarinvel vara 











dn rua Flggetredo Mopnlbles, 58, esquini 
de Barata Hiholzo. Chaves nom 82 Tra- 
Jeplunr 


MEM AS AMIG2) BR 
ANA -— No Juntti- 
4 clo Almeida Trgo, rua Dinu da lo 
cha, 27 para censo mo noliviros, 
(5 4180) 4 
LUGAM-BE optimus aparíamintos 
4 proprios para ensal de trato, com 
quarto e sala siniplos e Independentes, gs 
lota quarto de bnnho completo: a espnço- 
am crzinia, no novo Edificio Aleina, ria 
Narter da Shrulra, 43, esm. de Conaca- 
hunos Omunibis o bondes fá porn, 
= (541215) 8 
LUGA-SE no pensua da trotnmento fam 
Huarto em bnmheiro e entrada in- 
«iopondento; contro he terreno; cusa de 
Comsilha, Jim Rnsmumio Corrén, 41. 
(5 470) & 
AREIRA UHE excellenton quartos com 
A gu ceorrunto, aberto TIMIS o Petit 
Manilrçons 13 da crmo Azevedo: Limentel, 
espuitamo do no 197 pao Muirata Nibiro, 
perto da Copacabana Iataça, 
çãs (8 46254) 6 
A CPATTAMENTO pre cueul om envas 


4 lhetro pó. 4 rum Kopacibana no JM, 


furo quo 













atos 1h. Hebeto Enero (SU4MITA VOS 
Aut “BE enplomida) sala mubiinda, " 
dA ciralbriro  adistinato, Aiia Mallrar, 
Wi, lo 4, (8 nTI Ss 












(QUARTOS: Temo. lug Abchivia,/2 
4 Linda vista jar, Tello terrnço, ns 


vnrrêntes Nro ritanvel, EEE) 
EDIFICIO APA — Nua Novo 


do Fevereiro, 
nº:87 — Alugamos neste: nia- 
Enifico edificio, de optinia sl- 
tunção, apartimentos dotados do 
todo o conforto moderno, pos- 
suindo quarto, sala, banheiro e 
cozinha américána., 

LOWNDES & SONS, LIDA, 
EDIFICIO ESPLANADA 
Rua Mexico, DO, loja; 
el. 42-8050 
(109S6) 5 


Flamengo 

SA DUEA-SE sima Cenia aa fronte pnra 

AM cnrabido fino trata, com optimo pas 

sullo, Rua Dela de Dezembro n, 13, Tinc 
x E Es AML) IU 

PARTAMENTO — Aliigáies ade vnqui- 











AN na, bein situinão, toh conforto, 
mms Fernando Osorio, 9, Mirejnta va 
Abranten, PI, ig 204 Mt 


BIG AS a confortavel e madura ros 
A ubetencia, alinpónido do Inemasan ni 
comimeltineDdos, altno do rim Coclho Netto, 
TA, proximo ch rumo Litgentmiho 
AS ASSATI 9 
NLAMENGO CA Tugueno em enna ia 
! To julia Promeceno ima grenmelas pu lu 
de-feruto motiloda no ambneo torroo, com 
ogimno pensão a cenmabgodih run chão Sul= 
vier, (SA tau, 10 
IPLAMENGO — alugam no familias 
J do troínmento oplimos o confortn- 
com 
Tlm 





veis npasontim pensão esmernia, 
Drecos  emelleus, Alimiranto Tamnt= 
dart mo (5 4BLUs) 10 
3 OTEI MISSOURI — 8. Vergueiro, 
ID, nalns e quartos com Lado amis 
farto, neua vorrente, eta, quem frank 
ecenvalhelron do tino tento, Preços mo- 
dlcus para  renidencios fixas, 

48 47) 10 


EDIFICIO LAPORT 2us Bus: 

quo de Ma- 
cedo nº 6 — esquina da prais do 
WMamensgo. Alugamos os ultimas 
apartamentos vagos, desto ma- 
gnitico edificio do privilegiadn 
situnção, com linda vista para o 
mar, perfeito supprimento da- 
gua, todo o conforto e requisl- 
tos modernos para familia de 
tratumento, tondo quartos am- 
plus, oleo, 

LOWNDES & SONS, NTDA, 
BRITICIO BSPLANADA 
Rim Mexico, IH, loja. 

Tel. 42-8050 

(10987).10 











Ipanema 
“A 1 GARE quarto mabllido ao indo de 


Í nimoltico bantiiro.- Cana eocegnda, 
Corinra d'agua, À ua 1 de Novembro, 
Fãs Nraça General Qrorio, Ipanensm, 
(844287) 14 
A LUGA-SD ontimo spnrtimento, No 44, 
4 Falificio Aquino Num Prudente da 
Mornee, defronte ao Countreo Club, Mel, 
2Tes 40, (5 440408) 14 
FRIO LET. Vofurninhed apartment; N, 44, 
dtcio  CAtulno, Opipostte 
E.) f 









ARA : 

+ cent Jpnnemas completamente nora e 

maximo conforto, 4 familia de Fino Leú- 
tamento, 'Tol, 27-0048, 

(8 42400) 12 


com uni mixto do eurpreza e an- 
gusta, 

Natcórm e crescêra na habita- 
ção sumpliiosa do um grande 
plantador da America, ornuda de 
quadros: colebres, embelezada: de 
(Iores e arvurvs dos tropicos, Che- 
gada 4 Alemanha, hospedára-se 
na Casa Sehiling. Nunca Imagi- 
gáva uma habliação como essa 
onde ze uchuva agora e que Unha 
o aspecto do uma casa escular, 
de portis massiçns, grande gule- 
ria interlor e janclins, enormes, 
starnecidas apenas do cortinas 
vordes descoradas... Ao seu tom-= 
nesamento artistleo paroceu-|he 
huver recuado tres soculosce vi- 
ver e respirar na época dus motn- 
tes quo habitaram o Convento, 
A sra, Luciano tornou para jun- 
to delln, escutomn altentamento a 
respiração da ecreança e, dopols, 
fixando o ollar no retrato do an- 
elo, perguntom a Annita; 

“Vao fazer uso dessa des- 
coberta?” — Os olhos da mucl. 
uba: brilharam Intensameênte. 

— “Podels duvidal-o um mo- 
mento, Senhoresra 7...” respon- 
deu com uma energia selvagem 
— “Não guardaria silencio nem 
que me offerecessem uma fortuna 





Ipanema 
(Ss men filhos, alia ent npartas 
o uepato co ptlnim  aquartom no unmal 
elatlneto amb rsqunnom om trono bento 
COCA CORRO GU LR TA A UR A DA 
prenda ecpimo db mp indivedas erra e bra 
Justo iform DTESDIA, 
ENC ANASMI 17 
ASSADA AAA PARA PAPA AAA AA AA 
| 


HieonÃo, 


Laranjeiras 


A PARTA MITO; Alencar VonfuriiAs 
a 


volimonte qulilado, no vamil qu quer) 


pepino Comlllnoo mem arenneam, Menta qu 





ace, das modo DS áraso Ro dam Puts 
emnfolram mo ATA, UA Micas qu 
AAA AAA AA ALA AAA AAA LA AAA PA AAA 
Leblon 

PRNIA: SAND AU LRC tao VR ILErILTO 





La enorme ad de ama, 
doque guild Greater a varia 
emp vindo qurra co gar ho Ao Milho ruin 
AA o (NCAZASTI ta 
ALAS IA AAA AAA LA DADA AA a 


Rio Comprido 
RUA SANTA AMELIA Nº 7 — 
Aligumos um musnifico proito 


com todo o conforto, possuindo 
2 magritsos quartos, 1 optima 


na 





amu, cozinha, tesaça con quim 
LOWNDES & SONS, UTDA, 
EDIFICIO ESPLANADA 
Fel, 42-85 
(LONSE) 
EDIFICIO ITAITUBA aten 
da Paulo 
neste modernissimo Editlelo do 
recente construcçio, min ticas 
prlos para fumiílina de alto tis 
fmmento,. possuindo  quarius 
perdencins do coriados, ete, 
LOWNDES  & SONS, LTDA, 
Run Mexico, 90, lou, 
Fel, 42-8050 


tanques Chaves na quem no fo 
Run Mexico, 0, lojas, 
de Wrontin, 481 Aluganios 
ecconfortavels apnvinmentos pro- 
amplos, 2 ontimns salas, de- 
EDIFICIO BSPLANADA 
(10988) 29 


Santa Thereza 








LI atm Gira vom apare 
AA rs Ur entnn e minbno afpalonohis, 
Adiga GUNS, Pim Teratonegildo du Ure 
“rataso poa Miserieuel] 
LeMiTa, ENC QUA 
ASI e atas e Prenda de toh 
PY Pexpinhito, optimo eiartoç Mila vista, 















Mica Nai ES TA ip a o pa 


CORREIO DA MANHA — Quarta-feira, 31 de Agosto de 1938 


ET LlêEIU==][W[W]WT=2[2>====er Jç./ 2 ————— 








|] 
| 
4 


toa eievigo, Cmtaliltido, elo ntão pato vino É 


fe cemebimmr, a meme mor, 
Alogeno Inf, fel itag o ERRAR: 
LAS SALADA SALSA LISA PSA AAA 


Villa À Isabel 


BEM ASE CO pref da rum Linda 
A ui cmilea o 205) por ABS queneros: 
Fer ocorriam acomete parir fanhlias. 
gar, Junhelritoe aitros mpparelhos, prog 
ee ego do Tem date qem aneis hp poe quseeio 
quo, Morin Capitão Texemito no TU Meyer, 
LESS ERGUER 
AA APPA DAP PPA LADA APIS 
Tijuc 
tJjeca 
LUG A-ER a ceonfortarel print do Pen 
AM Ulovis Eerilarepa pm, “O, dum vjfintro 
eiirton, aaa aajam, Danhof=o,  voginia, 
porão e enrage. hives pe mrninaeia frio 
Bematech ria Condo des Put fm Tenta- 
ne cá rendido Vanttó do Front no sum, 
EM CAM LLS UT 
LIMIAMSE optlmos apartamento ff 
4 ema Formando Flenvira, 10, esquina 
de Almirante Comiedno, Tifuca, eos vma 
ml Ermo ijiirtos,  qtiarto perraro comi qurios 
gndr, aiipalno Gegondencita, Ver anria: 
mente no Tocalo Erntneo Ave Mio Thriptici 
O PR LR TARTES ERAS PO RR EN TETE 
7 


(Bans 


CR ed | eme mm pj 
A LUGASE nu optimo quarto em email 











| 


du todo crespelto “e Iritaminita, com | 


BUD nele quensão, PÁ Cri Mudando Ion 
no 4 Thom dA SAT, 5 AST) UT 
MISTASNET 0 predio da ria Moi 
*assnre on, TT dum quartos, gara- 
Seco neta dopendenelas,; juro Guribifg do 
tentniênto, Net blurtas Tratar pelo pro 
tros MH, EE 4 UT 
À 145 E ny apartamento, mala e 
OM constriir, so Edificio, São José, à 
esta Octanho Nellg mo 4 ent | sata, 
emartuso coxinhirç hunhetro, ete, Infrepieio 
ques no doca) com o we, Caldas, ou coa 
wo proprictazia, Tel. 274039, 
ES 432 27 
PALA LAPA PPA PPA APPA Ad 


Suburbios da Central 


Aval AMESE tróitu ernAs moihadas ale 
AM eonindraiio comi Tira te Snes ÃO rata 
No Braga, 00, vt aoik Wintrtos, hum 
ento, Latheiro conpletuc coxinha em fo 
Eno m euro boi quintal; dentár mas toa 
aos, Arenel Lydsnua, LR RL 


AAA AAA AAA AAA PA 


Nictheroy 











I ANT — Alnenise Cd run Tavares 
do Macimto, Junte nocp, S44, a prédio 
menbado e ennstruteo enm anja, trem 
netos ce muhs degenenmedas paro fosnal fin 
do Eratadeento, A Ttgnel o FINS, emirtra 
to aula mnnons endu-ms À rim Sioneri] 
Cumira, Mt, 10 comu o sr. Chulrm, 

(3 dim 
AAA AAA AA A Aro 


Venda e compra de 
predios e terrenos 


ARRA MANSA — Vende-ra era apito 

mo qnto ali edeimalo turiril cias pubria 
negocio sa Pronto eo rendeneln qua fly 
dass Bro MM ventos, Tratar eq Tr. 
Eemellon Penna, ol rim Nando Center, 
Nelherays ES 44 tos, UI 
UPAÇAMANA osnri o venho em feitio 
do cennfartnvel tulnvelo, em terrigo 
ape ep ATimi e Trento por ME mas 
Emma ade cextonado a fito O mpi rh toledo 
Marko cmo rm Pam solholro Pangerio anpe 
Even Mio segui foirao Mae sotenihes, 
ma mo bueno Mao fardo, qto fel Ioufris Cesar, 
(Atuienela detalhando: po Juri fa Como 
merelolo, 
DUTRÓNORTS ini 

termo main 13 Elias pre 
nte pora o comstrutro rntniga do pia Pato 
Moo AttmiRo, “RE, eim Windemne King, 


45 8 

ESTÁCIO Vendo-sa 
À Rua S. Diniz. con 19 
X 4006 1h x40, com sildapara 
pa rum Betnelo da Sao “Tratar 
von Santos — Alfalataria Lon- 
debe, Ro Viveoride vino iani, 
RR (5 45284) 4] 
RAIA DE BOTAFOGO, 516 
= luto, venderá em tellão-es- 
La excellento: predio estvio Luls 
NVL na regumin-fotra dia a às 
17 horas cm Pronto ao mesmo, 
(8 44149) 9 
CÃES DO PORTO rio 
terrano, pros 
Ximo 4 Praça Maua, servido por 
linha ferro. Aro do A20 qua, 
Presos e mijores detalhes com 
HOLLANDA MATA. Edificio Ka- 
nite, Assumbléi, 48, 1.º So 19-A, 
(3 /44423) 0] 


V NDE-SE optimo terreno plano em 
tevute cá matrha da Bngenha Novo, 
de JR Ain Lego esiquimas al prtenção 
da PM mute, elistamio menos ale qn 
mestrom da run SE abe Mnloç ria casta 
nerido que Mo diam de homdon e dilror- 
nes attocemnnbhas, Preço AOS, Tratnr 
dlecetamunte com a cproprivtorim, à ma 
Marie e Marrom, 4d Nicthnrer, das 8 Ab 
El ata mnnhÃo Tambient bo informa pola 
telephone: IMIG) ms nitamas Noran, 

(9 A4NNS1) pI 
































Pensões e hoteis 


ME N (F = Anigam-st 
4 ontimen quartos e salim com agun 
vorrenta ab minnto dn prata, com quase 
eulo de Peendnç tem girace, Mun Cnmo 
lido Membis, 45, Gloria, (5 44) AS 









oir eu ti e de mendigar o pão... 
Meu precera innocente;.. Graças 
a Deus, mou pae era innotente, 
Ela não tralu seu patrão... 
Nio Lis! 

— *"Pom quzãa" — disse a sra; 
Luciano — “e eu Já cumpri o 
meu dever.” 

Afnstando-se do retrato do avô, 
subiu cs dográos dn galeria o qi- 
tiglu-se pa a abertue que da- 
va nccesso 4 Casa Schilling. Viu 
Deborali e a Birkner que olhavam 
essa nhbertura, cheias de indizivel 
espanto. Tixaminando-a, a sra, 
Luciano verificou que havia ali 
tma vomdadetra porta. Quando la 
pare fechal-a, tropeçou num ob- 
jJecto. resistente, —Tomou.o, cor 
mia porta de communicação e 
suhin os degráne da escada, OQ 
objecto quo tinluu nas mãos era 
um cofre de prata, Mercedes em- 
pellideceu, vendo-o, NDepols, dig. 
Lo-lhe, com a voz tremula: 

— “Agora podeis lor a ultima 
carta escrita por Felix à sua 
mãe. Vós a tendes entre us mãos. 

— “Em salda quo os ratos do 
Convento tinham reprosentado al- 
gum papel nisso,0.” — disse An. 
nlta. 1 o rorviso amargo que fi- 
zoru ausucltur perturbação men- 





a 





| 
! 
t 





a a e e ep DE ——— 
Gi a 


Fo que demnlnços, Pença Ciridontes, D, 





Empregos diversos 


DUIUISA-SEO guremnnto, 
Mo Gina emo divas Fada 
ebadaro interior Sia Eua, 
eesitn so Priirar Mutel 
Hm Aline Alvim, 


piqent ou 
Por giinom, 
Vere qofos 
Natako quertaria, 
PR 
ES AMET) Ba 
PEN EECE eita e preparado, o qurefertiia 
Dm bela de emp peocnra Mesne ne 
confiança con lpoe line tira perfoto 
forge doce merhy (orla, fog afgupia 
Me pedi finie teme alo Marido, 
e Ever o pla tn, Semi 


Valxao Pistons atas EX 4umhp nã 
amnne 











Automoveis de occasião 


D) 


tivo abiketa, 


colo -— 

Em ogro cestitdo, 
ado dita nláei, qua» 
PS cita A reu lhiados, 
ORE ERR! 

( VER == Vendo se sedan, do portumo 4 
sine ros o rpandefas JUS, ota eita 

duo bososPratiro quelo tedépiigao Dama 
(MOANDIRL A 


Ro par 
Nebeo eodhs o queio 
Veto 


Chiromantes 


NVEIE, CIRTIEN TENTO = Ci pomanÃo poton= 
L Esfera pele ale fume O pulei 
elo copolliaso utaçel furo merrte ol imita 
treina Pira erre Aglindo tom: 
chico rlemirnao 40 forno, Bia Mae 
Lenrrea, JbUdo ul, ITA, 
Ea Pas, fm ditos e 
MME. THERE DESLYS 
Famosa psyolola cloginda pela 
Linprondi curioca o mundial; Ela 
nabo vos vida Rumncda Lapa, 
“E tarrev) Lhono 49-2959, 
) 4 (545205) 69 
Colotiri eia meti valleintos, Consititna, 
botisonpoh e lloges, aim tr mn TI horas 
q 
Mndier, (5 AM ANS) O dO 
N MATEO ospiritao commiilena sabe aguia do 
4 pur r tessimgios Abyprs mao unto 
Jortislo — 0% CR ABM 















Dentistas e protheticos 
INSTITUTO RADIO DENTÁRIO 
De, Menjamin Melio — 

— Dr, Paulo Gcorge 
Hadlographin dos 
Rua do Ouvidor, 
asd, 

(3742308) 72 


X 
Logon, 
— "Pl, 


fálos 
dentes, 
Vibro ds 


Dinheiro 


DINHEIRO = S0b promissoras, 


duplicatas o pupols 


Porto do Vista | Mo credito, Mnrio Cunha, (Intér- 
ney vg trodiario) 


Ave Nilo Branco, 138, 
=” mnedo dns 10 ás 47 horan, 
(5 3548) 75 


DINHEIRO 


Sobre promissorins a 
enução de npolicen 


BECCO DAS CANCELLAS 17 

(3/40530) 73 

APOLICES ? NÃo perca tempo o. 

* dinheiro: HEMO- 

REINA paga ns melhores preços. 
Hua Lulz do Cainões, 42, 

(xxx)73 


Apolices ao portador ? 

mmprestimas, compras o ven- 
das vi pregtnções mensaza polo 
vijor  uuminalO BEMOREIRA: 
Him Luls de Cambes, 42, Não 
tom Hgenten, (xxx) 73 
V S. precten de dinheiros mo lonigo 

eo prazoto om automyrel, plano, res 
fristradoro galducio dentaria? Prpire o 
elxelroro  4betnán, Magrinko Volga, 89, 
modbriicus (Ss 4a) ta 





Diversos 


APALIFES 7  BEMonEMA” 
APOLICES ga ss antiacos 
preços, Iiua Luiz do Camões, d2, 


(xxx) 74 
ALISTA russa, 
. no para emagmucro fortalguero nitquo 
elos o ebrontinio ai amingito,  qerindo o ade 
tomba a Mortes rhomtima tita, pormutis om 
=UMadoro Av Mom da Sa no Ui adas Q 
Mo Iranço tolos om cultas. Trefiphuno 
DERA, ES Atas TH 








! Instrumentos de musica 


posso — Vetulosro tinto mpporlor pinta 
e coaltomido, grande formato tres prijans 
185 nela piroca do Corenhito, jura 
Hosoceipnr Jognro Eua São Frapeliço Nr 
ver oSMI, (Ss 45284) 55 
piso PLEVEL— Vende-sa: tim ligue 

Floro preço modivo, Inrllita-so o pn- 
galnento, 48 Men ido Sã, BIO, 


(3 Aj2anp 75 


Ouro e joias 


— ITD al 
QURO ALE 213 gnia, Brilhan- 

tes, al6 10:0005 Kilata, 
Platina, até 005 gma. Prata, Cau- 
telas, não vondam sem ver offer- 
tas da Jonlhkerin Gomes, Carioca, 
“7. Não tem fillaes, T. UU-DAQS: 
(545265) 76 





Compraste Á rasão do 208 m/m Brl- 
Muiitys té JO contos o kk. Nratarias qin- 
Menm ato TOUO réis om po Juninas con bri- 
Mantonç (uxorpene omtlnina oftertam, Con- 
»ulto no doniheria Memeneç — Wu Uru- 


suiynna, 2 eng. 7 Seteinhro, 
ES 40009) 76 





dores, Brilhantes. Pratarias. 
14, Largo de S. Francisco, 14 
mito brilhantos, premio né 

preço —— JOALHERIA SÃO FRANCIR- 
4IS58) 7Ó 

Não ha Jmites para preços, Pngm-so 
(5 Ms) 76 

PLATINA, PRATA, BRILHANTES 


“Aproveitem a alta, a ocça- 
Sião é optima para os vende- 
Não se llluda, venda no maior 
comprador do Banco do Brasil. 
EN —— (xxx) 76 

Em Join, UBS000 a Eram 
URO DO FAUNSADO o qnlintes prio 
tarim,  pigo-so pelo imelar 
CO Largo dolo Fronvisco) 8, no Indo 
dn extoja, Concertos da Jolap e relagiam, 
(s 
ses Junto valvr, Jonlheria Sio Jorge, 
rum Urugiagana mo 2, ol, Detino, 
OURO-OURO 
PARA O BANCO DO BRASIL 
COMPRA-EL 
RUA URUGUAYANA, 77 


bros (S dIg41) 76 
Em Join Dtá SOSU0O a 
ermmmno o ARreiihontes ato 
5:0008 0 Wiate.  Trnjon 


notisam até 28500 n gram- 
mia; Jolna nutlgns, Paga-so bem À Jon 
lerin São Sebastião, run do Hosario, 
n. 162, Jojn, com Mercado dam Flores, 
(5. 44428) 76 





Moveis, novos e usados 


OMPIASOS moveis, crrstnea, Inpotes 

4 mochinas de cosbira e tudo nhe ro 

presenhuy valor, “Po DOORS Penso om, 

(10975) 34 

MOMPRAMOSS morria de emiripinrio, 

4 mnchinas «te entrever, cofeem, arehi- 

vom de avo, et, À rim Thenphito Otto 
nl, 1I0-4. Mel, qUddas, 

(S 46141) 83 





tal na mocinha, arregaçuu-lhe o 
tablo superlyr, “Isso porém não 
me diz vespelto”, — accrescentor, 
vorando e parecendo  excugir-so 
da ulservação. 

O cofre foi posto sobre a mesa 
ea era. Iiciano cobriu o rosto 
com as mãos, do vergonha. Ncz- 
se momento Guy solto uns gri- 
tos roncous e os seus membros se 
convulslonatam. Quasi no mes- 
mo tempo uma criada annusciava 
a chegada do medico, À 

A sm. Luciano recobrou o Im. 
nero sobra sl mesma e fechou 
immediatamento a porta no nariz 
da crinda petrificada de cspanto 
e presa do violenta curtosidade, 

— “Ey tenho ainda uma porosa 
missão a compriht! — disso ela 
a Mercedes, “voltas para junto de 
meus netos, eu mo reunirel a vós, 
quando tiver concluido minha-ta- 
retas” 

Annita ergueu o cofre, «, ohbe- 
decondo a um rapido ollinr de 
Morcedes, gcenltou-o sob a toa- 
lha. Em seguida, voltaram nmius 
no salho, emquanto a sra. Lucia- 
no zo dirigia para o Convonto pela 
passagem até então secreta, fe- 
chando após si a porta pralleada 
na guarnição do madeira, a por- 


0 e treme ceempep emp oo 


Medicos e Pharmaceuticos 


CONORRHÊA 


.— q pes 





nova ou antiga, ou 
qualquer corrimento 


no homem ena mulher. Cura radical e ra- 
pida com 1a 6 vareinas de sua prepiração. 


| DR, JORGE A. FRANCO — Chefe de Laborníorio do Inst. 
Oswaldo Cruz, 67 Assembléa, 1º nndar, de 2 ús 5. Tel,: 22-4112 





DR.ACKER 
JIMPOTENCIA 
BLENORRHAGIA 


treltamentos Trata 





No 
mentos medo am chronieos, 
tnkites, 
polos mala recentes provessos empregos 


(xxx) 80 






Rins, Bexiga, Pros- 


MANN tata e Urcira;, Doen- 
ças de Senhora, 


Syphilis. 


mulher, Corri. 
Vros: 
Cistitem o) Es: 


homen e na 


Orchlton, 


nad clinicas hoxpliuliros de Berlim Viena o Paris, Exaiins 


da gormens pur ospeulaliatas, 


no Enboratório, pura controlo 


to curá Rom augmento do despesas pura q cliento, dInriniNuN- 


to dns 13 ÁsID poruMo E Tru grama, 





et, Ros MP, CB4D44T, 


er TT Tem 
ERR 








BLENORRAGIA 


eccomplicações = SyplllM= Rianmatismo - cut Kar. polo ca- 


tor ema 0 dessõos - Appnarelhingem 


terins, DIA EVHICO COSTA 














estomago e 


Azinm, gizos pollites, intel 








dns 14 Ás 18 horas — 











Estomago - Figado - Intestino 


Novos nielos  diagnosticos a de 
do duodeno, sem oporação, nos cusoa Indicados; 
k ens o prisão do ventre, Asthma, 
Diabetes, Rneumitismo o Noviseins. 
uhysiotherapia, Ondas-Cuptas 

o Glundulan Iutermas, 


DR. ERNESTO CARNEIRO 


Pratica das Hospitnos do Para e Bertim, 


Ria ANÁACVIO, PORTO ALEGRE, 70 = pr 
Clitmndosca donitelio, Teles 22.856 e 


dois — 


DO 


NA moricania do Ret= 


; +— HODRIGO SILVA, O. Su-as0n, 
tDnc So Casa, Assisti e Cu, Portug), 


” 


Consultas 204s 7. 
(S 44075) 


tratamento das ulccras do 









Moderna instaliação de 
== Intubação duodenal 








DA e a a 
' 








andar — Dinriamento 






(xxx) RO 


DR. BRANDINO CORRÊA | | 


Molestlas do apparalho Genito- 
Urinario no homem o na mulhar 
OPERAÇÕES — VUtero, ovarins, 
dornius, appendice, próstata, ris 
bexiga, ete. Cura rapida por pro: 
Cossiis modernos som dor da 


GONORRMHEA 


o suas complicações, prostatites 
orchitos, cystites, estreltamentos, 
oto. Diatliormia,. Darsonvuliza- 
cho, Rua da  Assemblér, 23, so- 
brado, das 14:é4 18 horas: Do- 
mingos e feriados, às 7 horas 
(538652) 80 


DR. A. LEITÃO DA CUNHA 


Clrurgin ce vins urinarias, As 
ds oD as 0 sabs. dar dás 4 hs. à 
ro Quitanda d5 sala 25 Tel, 
Hh-10Mho Cons, 208. operações a 
combinar, (8º 43004) SO 


DR. DUARTE NUNES - “etc: 


tina do 
apparelho genito mrinnrio em 
umbor os sexos — BLENOR- 
HEHAGIA — SUAS COMPLICA- 
ChES HEMORRHOIDAS E 
DOENÇAS ANU- RECTAES — 
5. Pedro, 04, Lins 8 úm 38 horas. 

(xxx) 80 


Dr. José de Albuquerque 


Atfevçõen sexunen  mnsculfnna 
vencreus vo nin. Tratamento da 


IMPOTÊNCIA EM MOÇO 


Enpermutorrkén, Folluções, Per- 
dem somiunes, Phoblas gextnen, 
Pemeres, Depresnõen. Blenorrha- 
eta aguda ou chroniea, Prostuti- 
tes. Grehitem. Vestenlites, Es- 
trettumento. Cancrus, Run do io 
surio, 172 de O àm Ho hs. 

(5 49650) 80 





Consultas gratis 


Pelo Dr; Lulz Lima Bitten- 
court, especialista em mo- 
lestiús dos 


OLHOS, OUVIDOS 
GARGANTA e NARIZ 


Com pratica dos Hospitacs de 
Nova York a Boston 


Todos os dins, das 10 ús 12 

horug e'pagas, dus 16 45 18, 

Consultorio: — Rua Bicnos 

Aires, 158 (entre Andradas, 
o Uruguazana), 


Tambem faz traiamento da 
cntsratn, mem vpernção, mos 
censos Indicndos. 


(5 44105) 080 


CLINICA DE SENHORAS 
DO DR. CESAR ESTEVES 


Faltn de regras, colllcna, 
enfãos da gruvider, hbemor- 
rhnpgius, suspensão, ntrnzos, 
frieza e demota perturbações, 
evariamam, trntumento opo- 
therapico, mem operação e 
mem dor, 1. Assemblén, 115. 
Tel, 22-0Stã, de É mn 5 horas. 


(S:38642) BG 


ALUGA-SE 


Ena com boa divisão, trlaphone, fiz, 
gar: onformeira a dentista ou modico, 
Edlfivlo Carta, qo, sala AIG, 

15 46100) 60 
















Moveis, novos e usados [Professores 


OMPRAM-SE moveis, pia- 
nos, crystaes, ete., ou mo- 
biliario completo de casas ou 
escriptorio, Casa André. Tele- 
phone 43-6332. Es E ) 
45474) 83 





VE Boato armario envidreçado m 
Hmm neeretitria, topo Birdu com lo 
Ber pro minelitia ddr psorevero qr JOUS, 
Informbções pelo phone DMAIaa, 
(Sqdsra) mu 
Va cotros, mpeblves ae na, 
mun ela ade encriptorio «q munrlsiram: au 
UNCENNOS por  qroço ado lguidução, À era 
dos Ourives un, 119 (Sotáldi) 81 
TUGENTE — Vondemna 33 cama Pa 
tente soltolen, um dotmitorio emma), 
emeplelo, dem penas Toibyira Tolfimada, 
dent connervado, intra colonial ale quas 
Notem falhada. femrnttmaimo, ein Marechal 
dolfre, 62, urgento, Pircmalivo do ahd= 
ted, (3 4Higpos 
AUMPRA-SES moveis, erratnes,. Janiças, 
4 peter, mutlenbinden, cunnao compte- 
tino Vague bem, tolephont 27775], 
(EAR AS 
DALLA AAA PA AAA PPP AAA PAPA AAA 


Machinas diversas 








BEMOREIRA 


RUA LUIZ DE CAMÕES, 42 


COMPRAS, VENDAS, TROCAS, 
REFORMAS E PENHORES 
(xxx) 78 





passas SINGER para bordar e co 
| er do dd e E maretar por JS; 
UNR q 48 Nrornniae, 
eomprantemeço Meo Salealor 
Largo *Pol, Dea 


reformas q 
do Bh TH, 
ES 4HAT) TE 


Parteiras e enfermeiras 


À SENHORA 


Entá triste? An 
sous regras sho 
$ dolorosas e frre- 
y Eulares, tome 
) * CAPSULAS E E- 

n VERHKRA UT 

Mn = Ap lol, Sabina, 
rrudn) que 

Honrá hôn, Ta- 

ho; NENDO, — A* venda na Dro- 
garin Muber E 7 Setembro, gt. 
(S 38872) R1 








ta acolehoada e, emfim, 04 posti- 
gos que do gublnete de trahalho 
davam aecesso no corredor maldl- 
to, Tósses ultmos, feclióu-os fin- 


4 nerfeltamente, porque lenoriva a 


existencia da mola para esse fim 
e que se achava no lado vcrypa- 
do outrora pelos tubos do vrgão, 

Quando o medico chezon achou 
a sem. Luciano pallda, nias sero- 
na, assentada perto du creança 
entorma, Ella estava visivelmen- 
to perturbado e desdo logo pro- 
curou falar sobro a catastropho 
da mina, que era o assumpto que 
verupava a cidado Inteira. 

a sra, Luciano, sem falar, do- 
“ignou-lhe com o dedo a crença 
ecelle restou, espantado, depols 
dy Ler Jançado um olhar sobrs o 
seu rosto, Dirigiu varias pergun- 
tas para zaber à origem do mal é 
apenas verifloou um abalo cere- 
bral, consequento da quéda que 
soffrerm, Disse que o sey esta- 
do era. extremamento gravo e 
qua o pao devia ser advertido Im- 
mediatamente, pelo que ella pro- 
pro lhe enviou um aviso. Segun- 
doa crença popular, o Convento 
fôra, até então, Como uma estrela 
quo só trazim felicidade an todos 
as empresas de sous possuidores. 






PRIACITVORAPETAS Aprenda vuns Dt 

elis. bl extineti Cnorira dos Daqui 
Inros CA rmanislo O, Unrralhao Mosino ra- 
bile o ctfelonto, Largo 8, Fratirinco, €, 
mec ame! TUA, (3 asma ST 


PIO SMORA culapotento,- enaiim Ta 






Eles, Trencer, allemão, Ant Lit. 
Momi= 


amethude  paplda 
ebthoço Phone UT 


minderno,; Yao n 











NTELLO, NELE CR, protes- 
M cera de franvez, ria Cnnos da Baú- 
aum. 64, sob, (Enbrica), el) 43.727, 


(842200) 87 
— Tyufossora diplomii- 


CANTO da peto 1. Mi da Musleu 


INSTITUTO. 
(medalha de ouro) ensina canto 





BRITANNIA 


Passejo, 42. 
(S 44421)87 


“Pelephonos 27-4094 é 28-2522, 
(S 4544) 87 
NRANCHAA == fnalna method. pratiei 


em cam de fasmilinso seno princis 
plomtes. Tel, J2B62A, Mile, ente, 

(5 44Mmi) AT 

IVA QUÃO — Emsina a (ocur em pouco 

tempo a moçnueo Eu Abilio nm, 17, 

Fel, 28-UMtI, (5 44) BT 

TPNSGLEZ — Maravilhosa epgortita ande | 

o celfesmio om mio ngrromeltam, elmo Tógm 

falam correnteménto como por milingre, 

Prova Imediata? — 43-4024, 
(8 41410) 0A7 
ALA ADI LLS A SSPLI APL SPP 


ICARAHY 


Veidrse hungalow de Juxo para pe- 
quena fanilila com linda vista para a 
babia, Porto de bode e omuilus, gran: 
decjardim com arvores, Preço; 50 con- 
tos de réis à dinheiro. Tratar com q 
proprietario. Telephose 334888 entro 12 
e 2 horas, (5 45250) 


“Casa — Col. Militar 


Alugase ou vende-se finda residencia, 
Nos dom. parage; rua Moraca e Silva, 
84, esq, Nandeirantes, 7008000 contrato 
(radar. Tratar; 235185 ou 250403, 
OLIVIER: (5 45242) 

12 Vi. 3 ondas, de 8:000$ por 2:0004, 
Pilot o8 V, 4 ondas, 1:0004 outros der 
do 3008, concerta e troca, secção velas 
a prazo, Visconde Inhaúma, 99. Tel, 
42070, prox, Av, CASA DÁRIO, 

(5 42462) 


- RIO COMPRIDO + 


Altiga-se optimo andar fereco À rua 
Aristides Lobo, 188, com moradia c lo 
Ja para peqreno negocio, Podendo ser 
visto das 9 às 1] e das 1] às 16. Tra 
tur À tua Buenos Aires, 140, fria, Tel, 
DI-dBS2. (5 42446) 


Entao bm, 
Apartamentos de luxo 
Alugantte no Edifício Barão de Tus 

cena, reécem-construldo, à rua São Cle 

mente no (38, Tratar ma ria do Rosa- 
fic nt HA, sexto e setimo andares, 
€S 44421) 


MATHEMATICA E ES- 
TATISTICA PARA 
CONCURSO 


Curso Especializado por Engenheiro 
Civil, Tiimas reduzidas e honiogentas. 
Informações: Ra Banlino Fernandes nº 
t4, mu pelo telephone nº 450800, ramal 
77. (3 45265) 


Eis porém que a estrella: desap- 
parecia, subltamenta agora, ex- 
Ungula-se-de lodo numa noite es- 
cura, arrastando comelgo o nome 
utó ontão honrnky dos Wolfrim. 
Aqui meo recinto do Convento à 
suprema: esperança da familia 
ostava stisponsa por um fio, 


Mém, no. valte sum elemento 
desapledalo se Jovaniára contra. 
+ mio daquelle que, com absoluto 
descaso da vidi do teus semo- 
lhuntes, cavavi male fundo a tor- 
Fa, para amontoas thosonyros so- 
bre Ihesouros,,. Nemesis caleava, 
nos pés o culpido, esmagando, ny 
inesmu golpe, innocontes, 


Perto du mina ouviam-so aínda 
Eritos  abafados da lrabalhadores 


que jaziam no fundo, Era fmpos- 
sivel salyal-os. Tudo fara tentado 
para arrancal-os 4 inundação. 


“Prabalhaca-se com dezesparo som- 
brio, Inclusive:o conselheiro, cuja 
tardia solicitude não dlesipou, em- 
tanto, as mãs disposições dom As- 
sistêntes. O odin a a inveja gon!- 
tados na alma do povo fazia 2Eo- 
ra explosão, 


Era com um sorriso ironico qua 
elle fitava sempre, entre os dois 
olhos, us pobres. que não otsa- 





q= 


-emre es 














Depositos ao N, e Soda cidade, De: 
part, Central, KR. Rodrigo Silva nº 35. 
K ? (842469) 


Concertos de 


RADIOS 


Oralquer marca, com garantia, Al 
tontde-se ao dorticilio, Casa Rronlway. 
Senador Datas, 23, tel. 429660, 

S 42490) 

Faliclca de copos de-massas, e tados 
os artigos gara sorveterias, como: copoé 
dec papel, quios para picolé, colheres: ati- 
tomaticas, prepaçados para fabricação de 
sorvetes (Sorvetolina  “Mise), pacas; 
esmifirna, tudo necessario à sorveterias, 
Acceitam:se revendedores por contra 
propria, Antonio Matheus, Rua São 
Christovio nt 58 — Ria. (3 45279) 


Terrenos no Leb! 








no Leblon 


Vendentse, juntos ou separados, dois 
lotes de 10 por30 metros, po pita Rate 
nho Gatlhernina, proxínios d praia, Fra 


EDIFICO REX 


Alugam-se salas desde 2508000. 


O SEU HOROSCOPO 


Pelo astrologia scientifica,revelar-lhe-6'0 passa- 
do, presente e futuro [1 épocas favoraveis o seus 
emprehendimentos, Indique o data de sey nosck 
mento [anno, mez e diajo junte enveloppe sobres- 
cripto e sellado para a resposta. C=Postal, 2557 - 5. PAULO 


GUARDA MOVEIS 





tar conoar, Oliveira, Tel, 233544, 


f ÉS 45266) 

MOTOR 

A VAPOR 

Vende-se um de 230 
H,P. typo maritimo-ver- 
tical — fabricante inglez 
— 2 bombas dagua con- 
jugadas, funccionamen- 
to perfeito. Informações 
com Silveira. Rua Cons.” 


Saraiva 32, sob.” 
(3 46077) 


“QUALQUER PESSOA 


Que, depois de muitos cuidados cum 
a sua saude, não. tenha conseguido me- 
lharas: satisfatorias, deve pedir, gratui- 
tanjente, Um diagnostico, afim de ter us- 
sistencia espirita] e ner douútrinada, ob 
tendo, assim, o beneficio desejado, E! 
preciso mandar o mome, edade, profis: 
sin, residencia e um envelopge suliscrir 
ptado e sellado para a resposta, Cartas 
nara a caixa postal Nº q9m — 
Rio de Janeiro, (5 42449) 


Imposto Sctre a Renda 
Em qualquer caro deve procurar tum 
especialista, Dr. PEDRO, rua Sete Sec 


tembro, 140,27, sala 2170 — 423802; 
ES 44191) 


Devolve-se o dinheiro 


Lczcmas húmidos ou seccos, 
darthros, empingena, frieiras, fa- 
Filas antigas o do difficil clca- 
trização, plondus do Insectos. é 
outras moleatias da pelle, curam- 
so rapida o radicalmente com a 
Pomadu' Eezematicida. Devolve- 
sen importancin a quem não ob- 
tivor rasultado; Vidro pela cor- 
relo. registrado, 6$000, Pedidos a 
J.'G. Noguelra — Varginha-MI- 
nas. (xxx) 

TOSSES ? -BRONUHITES 

VINHO CREOSOTADO 
O MELHOR TONICO | 
(xxx) 


CONCERTOS DE RADIO 


Consulte nm. officina RADIO CON: 
TROL, — Technico competente. Con- 
certos garantidos. Preços minimos, São 
Pedro vo 211 sobrado, Tel, 43-2789, 

(538643) 


Brim de linho inglez 


Dos palrões mais modernos, desde 
HISOCO o metro, Caneniras das melho: 
res fabrivas, desde JS$000 0 metro, — 
Só na CASA JOSÉF| — Rya Bue 
nos Aires, 149, €S 43509) 


MOVEIS 


Vendem-se por motivo de viagem linda 
sala de jantar e confortavel dormitorio 
de casal, Verá rim S, Clemente 185 e 
tratar de 10 às 1l pelo te], 23.:3383. 

(5 44203) 


“CASA - FLAMENGO 


Aluguel 4908. Quatro peças; Momila- 
dam não. Praia do Flamengo 64. Tel. 
Sta. (5 41524) 


COL 











E O a e a me e o 
CLCIIIIIIIIILCIOICICIICIIKIIIIIiIIII co 


lerão vida livre, alimentação e 
do Maito Oplimas a modernas 
de 70,000 m2, — Mensalidade 


Jeglo nnanharão os alumnos ás 








CREANÇAS DOS APPARTAMENTOS 


Collegio Sylvio Leite, sita no gsluberrimo recanto “da Boca 
ta, a 150 metros da via publica e em meio de vasta chacara 
ensino, nlnioço, merenda e conducção. Os omnibus do col- 


garão às 6 da tarde «Informações pelo telenhono 290437. 






(xxx) 











xx) 
SERRALHEIRO 
Precisa-se de um ha- 
bilitado nas officinas da 
Avenida Pedro II, es- 


quina da Avenida Fran- 


cisco Bicalho. 
(8 45201) 


TORNEIRO | 


Precisa-se de um ha- 
bilitado nas officinas da 
Avenida Pedro II, es- 
quina da Avenida Fran- 


cisco Bicalho, 
(5 45261) 


- MONTADOR 

Precisa-se de um me- 
canico habilitado, para 
montar e desmontar ma- 
chinas nas officinas da 
Avenida Pedro II, esqui- 


na da Avenida Francis» 


co Bicalho, 
(8 45061) 





q ai 
Machinas de impressão 
Vendeniee 3 anachinnxo planas MichIr, 

américanas, de dupla potução e pranto 

velocidade 20 AA e 1 A, quai tnvar. 

(3 mielhor tinterial graphico, Facifita 

se o pagamento, a Avenlta Menrieym 

Valiadares “nm, 143, (So Qs4 1) 
Vendesc para apartamentos qu caspa 

úm renda, excellente pela ua enbtins 

Crente de 91x 23 jmetios à tua liaran 

du) Bom Retiro, 370, esquina deTh, Po 

matiaço Tel. AB, co manhã; 115 

contas, ES LA pio 
Vende-se de qeertil= e optima Enns 

Ertcçãos 2 povo hall, “livinestomno; a 

quartos com ara correntes saleta: de eme 

gonimar, bello lanheto, carago, terras 
cos, varandas, etê, Etica vistas Tocha 

Atiranda, 47, Tijuia;o logo acima da 
Uaina, Tel, ADv2lt, de maliã. 

(SUA) 
uma propriedade com 8 alqueires da 
terras, pastos * vargens ara cullusa, 
meinho para fuba, casa de imoradap ent: 
imtida de novo, casá para colono. Agih 
corrente: perto da cosa, ado de criar, 

Parada “Hentique Nova, Ros, My 
Estado du Rio, ramal deoPiratis, O qreo 
tunidente do Rin poderão ejbarear no 

trem 59, que sahe de Alfredo Maia, às 

& horas, haldeando em “Sant'Anna . 
Nara melhores Informações, procurar ali 

o proprictatio Thernaz Auta da Siluvita, 

ES 4337!) 


CASA COPACABANA 
Alugase optima, grande e conforta 
vel residegnia no Posti ho Trata-se À 


rua: Buliões de Casçalho, 83. 
ES 043513) 












2 ç 
Granja em Petropolis 
Wendesc uma-com 7 algueipen quo 

metricos, ma ielhor zona de Petroph 
his Dispõe de confortavel habitação, e 
tada do) lodos vs vecquisitos modernos, 
acua alundante de cachoeiras, instal 
lação de lyz e força e iiimnteros: ou 
trus melhoratneatos cotistantes dn dra 
cripção que sera encontrada com o ar 
Carvalho, à ma Goncalves Dias, DO: 
andar, diariamente das 10 dn 11,50 + 
das 16 ar 18 loras, Preco pa base de 
200 comlos, Negocio sen intermedia 
Hos, 65 43510 
Vendo, acabado de construir, param 
proprietario, en centro ie terreno, coin 
optimo panorama, à eta Carvalho Are 
vado, proximo à Avenida: Enltacio Frs 
sia, com 5 quartos 2 salas, banheiro 
d cor, dependencias e gatage. Prruo 
160/0008. Facilita o qumgamento, Tra- 
tar com Amilar, Ria Gencral Camara 

107-1,0 andar, Phone L305/0, 
(Ss ttds] 


EGIOS | 


LIZIA 





ensino na magnífica secção do 
instalações em alto de coli 
Rs, 1504000, tado Incluldo: - 


T horas Ja inanhh a os entre. 














vam, detestando-u embora, deixar 
de cumprimental-o à patsacem, 

loto cera um dos mais podero- 
sos do tempo pela sua forluna e 
pela sua iitluencia, E 

Agora, ella não sorria. muis co- 
mo dantes, Sentia o odio que ulu- 
Java em totro delle, Mais dr que 
o qillo, ferin-o fundo q desprezo 
aquella. gente, ue ella despro- 
zava nté bom pouço ainda. Não 
desejava mais que o velho Kiaues 
Wolfrany pudesso descer 4 terra 
para ver a grandeza de sua dos- 
cendendia. 


Comprehendia, Já muito tarde, 
que a sua insaciavel sêde de ouro, 
destrulra para sempre o renome 
dos Wolfrum, 


Foi nessas meditações doloro- 
sas qua o encontrou o bilhete do 
medico. A corda que sesurava 
para ajudar uma manobra, esca- 
pou-lhs das mãos. Durante um 
instanto ficou Tulminado, depois 
ebandonou seu posto para regres- 
tar é cidado. 


A molicia estabelecera um cor- 
dão para proteger contra a curio- 
sidado publica os preparativos de 
salvação dos mineiros. Mesmu as- 
sim. 2 multidão era comvacta e 








era preciso praticar uma précia 
para atravessal-n, 

— “Nilo o deixem passar !... 
Não o deixem qansar !,,.! — py- 
tavam vozes irritidas “Elo 
quer fugiv, porque eaho que não 
vóda salvar ps Infejizes que elle 
mundo 14 quem Ualxeo, * 

Vinte mãos “so levantaram con- 
tra elle, Seuy chapco fu! atirado 
longe, suas vistes despedaçadas 
eesso homem execrado terim cido 
Iynchado pel multidão em furia, 
se nio tivesse chegado a fornil 
uimuada, que o Hvrot wo nvomjpi- 
nhou até a sia residencia, 

Calça nun, coberto de smop a 
de poslra,  quasl Irreconhecivel, 
entrou no seu gabinete, 

— “Que succeden a Guy ?.,." 
persuntou elle, nffezante, abrindi 
a porta, O som de sua voz Expo- 
miz um miíxto de Ingilotação e 
de ralva, Não obetanta o hilhets 
to medico, elle não pensou un 
momento sequer na possibilidade 
da morta de seu filho. 

4 um observador euperiicia” 
pareceria dormir tranquiliaments 
a creança, 

— “Fol uma do suas prices fa. 
bituacs”, disse v contejlicito si- 

Continta 
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. ; ; ... — o Daminatáica dê testto e hd dada Er e, = mes pires REA Leo rampas EPT Tr a" Esso Gore 1. epa 
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TURF 
As proximas corridas do Jockey-Cluh 


COMO FICARAM OR ANIZADOS OS RESPECTIVOS 
PROGRAMMAS 





hontom, organizados os progrant- 
mas seguintes; 


TAÇA “A NOITE” 





VARIAS SPORTIVAS 


Om athlotas dinamarquezen, nuo 
lrão fazer varias cxhiblçõen nes 
ta caplul, deverão Ir mn Nietho- 
voy, ondo farão uma demonsira- 


são, 


— Yuno e Jorge Gracia am 
signaram contrato param juta 
de desempate, a renilant-po ama- 


nhh; no stndium Brasil. 


Christovão venceram os jogos dn 
lima rodada do Campronnto de 





LOJA DE CALÇADO 


PARAMOUNT 


APROVEITEM OS ULTIMOS DIAS DA 


VENDA SENSACIONAL 


VENHAM VER OS PREÇOS DE ANRRAZAR 


Sapatos Luls XV dedo 108 — Sapatos Sport desde 158 — 
Sapatos para homens desde 204000, 






























sidonte da LPAD e repréesentan- 


mo a relação que damos abaixo: 
te da Liga Uruguaynente, junto aero 


regata, pols, na algas crescem ms 
nustadormumento, cansando-lhom 
não pequenos enbnragos no cure 
so lvro dos menmos, como tam 
bem o movimuúnto  rithmico doa 
remos, 

Tul servigo da limpeza que des 
manda muito trabalho, após una 
dna, (ol totulmento paratyendo, 
com grande pozar param os clibs 
Inneriptos, notadimente ne vrga- 
nlzador do certnmen nuutico quo 
está materialnênto Impossibilita- 
do de reallzal=p, 

Como a Lagôa Rodrigo de Trol» 
tam é um Jocal publico, para cuja 
conservação: so torna necçasario 
o trubulho da Muntoipalidade, 


torá que ser adinda, pois, no loem] 
da partida, mormente nas ralas 


TUM QUE HAVER ELI- 


VIDA CATHOLICA 


— 31 DE AGOSTO — 
8, RAYMUNDO NONATO, Cony, 


Fanten  compnibelrom ator qua 
mottroron opprotiros e tribulnçdes, 
o tlvontue eninguisão ais que ca 
turany ento Forros, 

HM Panto aua Mabraua, U, X, 
Stu da). 


São Rpinundo pedju do Nonza 


Senhora que lho fizesse conhecor | 


o caminho, que devia seguir, pu 
chegar do cão; Maria ordenou» 
lho que entrasse nú Ordem di Ro- 
dempção dos cuptlvou recentemor- 


; BDAN de 4 portas Dodre, Double plincton HILL: 
s ' t - pelo Incremento quo ta) nnorma- | to fundada, Mandado à Barbu- SE p Se, 
A do PREPARO ap AVENIDA PASSOS, 84 — Em frente ao Thosouro lidudo vem tendo dia din, vê-se | ria, resgatou miltus: EacrAyOM (e, MAN, 1942 — completamente reformado, optimos para 
Para as veuntõos do domingo o (tia dr corrida — Media 1,28 — 4, pelo “Conte Grande", pata Aon- (11229) | CUM pezar quo wo estr não) to- | uindo so lho acubaram os res práçu, Pieçont AHNOROOO e A IIMNNMMIOO enda um, 
aparta-teiva, 7 do setembro, no | Corrêu, tevidão, esti at teca pi ua =sner em | MAR UMA providencia no momen- | cursos, entregou-m como refena SEDANS Clitroens 1085, tecto de aço, Graham Pulge 
piodromo  Brúsilelro, foram, — Curloca, Boquolrão a São| O conuté, ar Remi Gorgas pre) e go Jogos transferidos, confór- | to. a regata de 17 do soterbro | Dolo resguto de múltos outros. De 


volta. A Hospanha fol nomendo 
eurdeal por Gregorio IX, Mor- 


1— Av Bantos vao 119] Buskothal] da Chiado, O Carioca | RO comité; cupitão Nicolau “Fico, PRIMEIRA DIVISÃO de 5a 8a passagem dos barcos | réu em 1240, quando se dirigia a Carros usados de todas as marcas, abertos u fcolbndos, 
| CORRIDA DE DOMINGO t— do L. C Pereira so 113] vencou o Bampolo pur:98 x q5, a | prenidento do Regimento e MONTE 6 unsl impossivel, ras STS ie bed à venda por preços redusidos e grande facilidade no paga- 
vm Nugo Ballovaslor, 109] Bontieitão dorroton o Banto He-| ttrla do comité, com o objectivo | rasil x Vasco da Gama o Rio) Destas columnas, lançamos um EereJu tealtiito E mento, para liquidação do stock 
1º prova — Promio 26 de Malo) 4 — A. Corrên ava 107] loysa por 40 x 41 e o Sho Chrls-| 19 tiemarem, polas entidades algo Janélio x Tijuca. unpetio) no sr. prefeito da cidade, | CEU: ' ke, 
mm botNU metros: — TO:0009000 — | 5 — Curva Loçks. , + o 104] tovão: gobrepujou o Mnckensle| QUe pertencem, o protócólio do tão amigo dos sports coma en | Muditação sobre; a obrigagio de Pa 
Sinhá Lina 54 kilos, Marolm 55,| U — Quenr do Clirvalho «104 por 85 x 09. pacificação, ; DIVISÃO INTERMEDIARIA varias occaslões tem na mostrado, aliviar aa alma do Puipatorio AUTLM VEIS SANTA LUZIA LIMITADA 
edu Gil Memiinoy) 69, Humborini) 7 Gseny Medeiros 4 4, 102] — Na reinião de hols, do Gon-| A! tarde; em. avião enpecial, para que mande Jimpar quanto| 1. — Vodemos, trabalhar = “ú 
Hb igoruso Ch, São Luiz 55,Dla-| 8 — Manfredo Liberal es» 95] nelho Superior da Liga de Foot- | Shegarant oa paredros empeciall- | IMuminenso x Country Club, nntos à Lagôa Modrigo do Prei- | bertução dus almas do purguto- ', ; 
mantina Sa Sultágio 6% Casino | bi M, Vallo dimlór a o o 02] ball, será ventitado q cano da ré | Sho srs. Willy Tetohmann, tas; dio, + eudo cantivelro) é bem! mais Rua Santa Luzia, 604-630 
DD o MarabouL 63, MU — Manoel Mó se» BB] núlalgão do campo do Vísco, para prenidenta dn Amgen Especiall- TERCEIRA DIVISÃO cruel do qua o dos vhristãos ca- 
2º prova — Premio 13 de Ou-| 11 —-Moacyr Agilar , 4. 867 de ertembro, pelo ninintro da | Enda, Edelborto Mendonça polo ptlyus, 


Podemos alivinl-as, pos 





CORREIO DA MANHA == Quarta-feira, 31 de Agosto de 1938 aa n 
Correio Sportivo 


CARROS USADOS 


Club Conpo — Ford 85 JL P, c/Rullo 1038, 
FORD Sedan 4 portas, Luxo, 1997 — 85 1, PF. 
FORD Sedan 4 portas, Luxo 1930. 

FORD Sulni 90 4 portus , Lnxo, 1933 a 1935, com mala, 
FORD —. Double-plincton 4094, 

Carros do entrega c/cnrroerio  “Fourgon!, marcas 
FORD, completamente retormindos, antos de 10 q 1030, 
AUTOS + CAMINHÕES — “ FORD — 8 cylindros, e/ro- 
dns duplas, typos 19H, 1035 e 1997 — Chússis longo — 
completamente reformados, 














2 portas, Douhlesphacion CRYSLER Emperku, typo sport, 
a preços reduzidissinca, ' 

























































tubro — 1.200 metrús — 4:0008 Educação, qunndo a tnbeila do/ 8» 8. Inteimicional, 'e José dal Tijuca x Vasco da Gama, : dindo a Deus por els, muaniando , ! (4879) 
= Leal 4 leitos, Jardineira 58,] TAÇA DANIEL BLATTER campeonato. matem para aquelto | Sliva Martins, Domingos Dina- E MINATORIAS eclobrar missa, dunio esmolás, fa- 
Fldelte 56, Connes 49, Victoria flu o jogo Vasco x Fluminense, | Mo Eduardo Zotimann' e Ary QUARTA DIVISÃO U Imador attingl= | 2200 inortificações, moftrendo com | nora da Lapa, dos. Marcadores, | chnmndos f altuação: ertectiva do 
Tesin BE, Urca 48, Perlgusa bi] 1 -— Curlos Cabral. . 161359) Emprentn-so certa importance | Lund, presidentes,  rospeotiva- ERR INTRO ARE PARADA E paclenola os trabulhos é thbula- | quja realizisão no proximo diu 8 | Filhos de Markl, 
Corúnda 48 Indústrial 48, do Ruy Bi Netto + 149247 | solução que a Liga vas dar no| monte do Gremio Porto Alegren-| Carjoca x Vasco da Garja e|ram as insoripções pára a SéguLa | cães desta vida, com O fini do bar | ed gendo activamenta prepara | Sara 
4º prova — Promo 17 de Agos- | d— A; Mo Dina... 150-—245 | caso. se, do G. Força e Luz, SÃo Joné Grajaho x Páysando, de setembro, organizada pelo cam- Usfuzer & justiça divina, Pode- UR. A purte musical dus diversas | CONGIRIGAÇÃO AFARIANA DA 
ui Di qu Papas nm = q Cruzeiro, peão de terra e mai, e alguna pr-| mos prestir-lhes esto servico; el- | solennidad Está rgo d PAROCHIA DE SÃO PEDRO 
to 1.500 'morron 4:0008000 | 4 — 1 Moda Fonseca 140-—298 A Profeltira dey hontem a : j *% lv “ClaBelca Mid solennidades e & cargo do e 
me Neronu 56 lins, Kalifa 66) 5 -— UU Mo Cavalcanti 142234 | ultima palavra sobre as nrehiban-| Pelotas, 30 (A. N) — Em Hrou inclusivo a “Classica Mido- | Inss“ que nada bodem fazer pura | macátro Luis Pedrosa Filho, B tado) 
eirienna 64, Brincadeira 54 OHl-| 5 — O, Amor, 148228 | cadas) do Flamengo, Polo Jaúdo| reunfio secreta, que so rentizou | O CAMPEONATO BRASILEI- |!" reuniram mais de oito bar- | sé Iibertnrem. Penuemos nos sof- | — . EA Ê (Dncantudy 
Ult 6, Putuska os o El Tal Tan! | 7—S, François . . « 181207 | da commissão permanente do DO puvilifio Gnustaud, do E, O. RO MARCADO PARA OUTU- Cos, iriméntus à nue estão sujeitas, NOVENA DE NOSEA SENHORA Embotarainda, iidcentejá! tune 
BO Idiva; 8 — Tralng Cucdes. . 134008 | vistorias, fof dado”o “habite-so", Pelotas, ful nselgnada a pacífica» Na Lngôa, nó existem alma 1H. — A Justiça obriga-nos an DA PENNA SPEA PRE Varochin a Congrega- 
4º prova — Premio 24 de Ge:| 4 — P. Abreu... 190208 | às archibanendas do rubro-negro, | São do fontbutl gnúcho, de Ao: BRO NESTA CAPITAL para: esto numero de barcos, e | soccorror os paçs, que nos deixa- ; x cao Mariana ctoda ria a pplICaniGS 
tembro — 1.200 metros — 4 0008 [16 — O, Lotreiro , a « 1285-194 | encerinndo-se, uesimo a celeums | Gordo com a fórmula que envia- á mesa | como ellas têm prancha fix para | ramos bens; a umizade exigé Teve inlelo, no ln 19, ás 3.30 pia tulio RAD ana RE daS 
v— Sirato Gb kilos, Qui-ta-tá 54 [LL = U, Ferreira , ; , 128104 | levantada por um anonymo, que | Mós ha dias. ! A dirictoria da Confederação q partida, ns dinputantes dos pa- que levemus consolações nus aml- | horas da tarde, « novena da Nossn Ven USA PE EN SR CU Ia EIS 
Cnrúnday 6, (grajaho 66, Sagua- [1% — MM. da Barros 118181] denunciou estarem amençando AE AICoTO, sa (A, 2) ZA Binailtira cer Desportos, em ii) reoy quo: ultrapitamal.o terão que | gos no seu abandono cruel; o rê- | Senhora «iu Penna, Com esse reto CE SME RPI NO SAa PAP IBILGON TO 
rema bt, Gatilho 56, Telavto: 30,13 — JC Do Vidal, Iti—itg | rulr us obras do Manento ha | Todos on Degnlintelh AT pa E ns ho de Tennis, que |"? submeiter” ns, eliminatorias | Conhecimento  Impés-nos a opri- AoA OP IDISMLra ndo SAO BED EUDAÇA: muúnto da Congregação Mariani 
Kisher 500 Quadrante 56. Gaven. mostram-se satisfeitos com q) gestão do Conselho de Tennis, gire tuto serão múrcadas pelo Conselho | sação de orar. pelos bemfeltores; | tivos dns grandes cerlimontas am futura, naturalmento pa seguu 
bt prota — Promio 17 de Te-| Record de pontas; 4138800 — — Não morreu a (déa do cons-| Noticia que fol asslgnado” em |maraomi para o proximo mex; de Téchnico da Liga de Remo, uma | º 4 caridado que nos manda amar:| louvor & excolsn Virgeni da Pen- , 


Pelotas o pucto que pacífica q 
football gaúcho, 
Os Jornnes registram o facto 
PE destaque q grande eyrapã- 
a, 


MOVEIS 


DECORAÇÕES 
TAPETES 


outubro, a, realização do Campeo- 
nato Brasileiro de 'Tennis, nesta 
ciupltal, 


REMO 


PREPARANDO A LAGOA PA- 
RA A PROXIMA REGATA 


A Prefeitura Municipal havia 
infclado, a pedido do Flamenco, 
R limpeza dus algas qua cobrem 
grunde parte da Lagôa Rodrigo de 


truir-so um stadium monumen- 
tal no Rio da Tinelro; A com- 
missão nomeada pelo sr. Attila 
Soares pedhy uma aunfencia ao 
Sr. Getulio Vargas, a vas expor 
do chete da Nuúção o resultado 
dos seus trobnlhos e ouvir a opl- 
nião do presidente, 

— O facto da directoria do Fla- 
mengo ter escolhido o Vesco para 
o Joxo inaugural do stadium da 
Guvea, citou apradavolmente nos 
meios vascainos. E por faso o 
Vasco da Gnma offepecerá uma 
placa de bronze para ser collocas 


Joné Cavalcante Pina Vital, 
dupls; 


verelpo — 1,500 metros — 410008 
= Nlobu 48 Jlos, Polnsuttia 55, 
Tumino 58, Fogudada' 55, Buppy 
ES, Pelotênse GL o-Fivo Rulser 31, 

8º prova — Premio 3 de Julho 
+= Ei) motros — A 0osapo — 
Gandula 09 Kilos, Paratigy 35, 
Sabre 62, Bill 6º Sangueno! 54, 
dra 48, Auditor Bio Uyrapa- 
ja 08. 

7 prova — Premio 9 de Julho 
1= T 600 metros — 4:0008004 — 
Ortruda GS kilos, Colorado 2, 
Tudo do Lunw 54, Nhandt 58, MI- 
gnon N7 Paisagem 51, Sylpho 50] 1 


que devem tambem proceder q 
agir coino Congregudos Aarianos. 
Uma dus qualidades essencines do 
verdadeiro Congregado Marlanu é 
e coragem de ser cothollcy de fo- 
cto, e demonstrar pelus seua actos 
que está convicto da fé que pro- 
fossa, 


Passar da lheorla pura a prá a 
tica das Inetruvções é o que Ji 
está no tempo, Putuvos Congro- 
Kudos Marinas, certo feiras pit 
primeira Unha dos verdadeiros 
soldados de Cijristo sob a Bandei- 
ra Alvi-Azu] do Nosea Sonhora, 


De O proximo como a nós mesmos, 
constitue-nos no dever de aliviar 
cusas mimuús, como descjariamos 
ser aliviados, zo no seu logar es- 
tivessemos; Quçamos 05 lan 
tos, que fazem cliegar até nós, 
HI, — Se com boas obras pro- 
curarmos o alívio dessas als 
santas, Deus ha de permittir que 
nou fugam o muimo depols da 
morto, JBom-será, porém, não nos 
Harmos demasiado nesse sócuora 
ro. Façimos provisão de” boas 
obras, antes de deixarmos o mun- 
do; levemios comnórco q precú 


mu, cuja solennidade porá a 8 de 
setembro, com a pompa: Jturgl- 
ca apropriada, ) 


CONGREGAÇÃO MARIANA 
DA GLORIA 


A Congreração Mirna da Glo- 
rio upresidida pelo ut. Moacyr 
Cardoso de Oliveira, via receber 
no dia S do proximo mez; dia da 
Nalividile de Nosea Senhora, no- 
vos congregados, Haverá um ti- 
duo, ma matris, que 'cunstarã de 
necmno, cânticos e bunção do ES, 


vez que só com trabalhos extre- 
mos poder-so-t ninrgal-a mala 
ninda, pole, parte do ballenmento 
catá fortemente collvcado so tun- 
do das guas, 


O FLAMENGO TEM MAIS UM 
BARCO 


78000 — PL Abreu, 


% 
CENTRO DOS CHRONISTAS 
SPORTIVOS 


Taça Seabra 











Com o resultndo da corrida 
realizada domingo ultimo, no Hlp- 
bodroma Brasilelro, é a seguinte 
& classificação dos concorrentes 
& Tuga Scubra: 

. 


Na relação que demos hontem, 
do programma gera] dos concor- 
rentes regata | de setembiry, 
Omittimos a jnscripção de um se- 
gundo barco do Fiimengo, no pa- 





— Leopoldo: Menes , so 115 

















uv Uuhy M. “— João Lacordi . co. . 107/98 no stadium do rubro-negro. Fraltas, onde dentro de poucos | Co do “Honra”! parg ou riggers aa demos e asas Saçdo anseia Indor notada: Amas pueda pu 
$º prova — Premio General D,| 4 — Muro Lând TP. Lima q0º od Lp oa dias so desenrolará, uma dat nos. | 8 de “suntors!, MIaCia E doada agora Ah! ! é a; dam 7 horus e, à noite, no salão HAMADOS A” DIRE- 
e urenam Pp TE tado mos ias RIO PES ç in Raul us trão Dara a srs nes mnis promissoras vegatas da | Coma sua Inclusão, o club ru-| múlto melhor Javar “os peccados | do Lycto Françals, na riu das | C RIA DE RECRU 
ros — 19; — Pro E — Vicente Netva, jo - o É =, - 
vllos Hockeridgo 58 Ubadiira. 58, 8 — Zollo Myraos , «a. 44] PM Com aM passagens destinadas PIN TORES dat SORO La dia SS Uai ES olatioa a aaa dy parando tra CeUido ECON grego GLORIA 
Viharon R, PaEou Largos 53; Cas) 7— Vietor Nunes. su oo 9h) ROS irmãos Gonzalez e um outro inha PeneorTantss iram Som vos, havendo. “doublet! em tres DUraa tono! Cão eirecinargecá fuma sacana sos = TAMENTO — 
uivulo 53 é Lú Sarre is. R= Gil Alencar voe  96| Player platino que estava, tendo Sox nao! Anprema int po a ae EE PERA E ret dl | pareos: double akltfa de “ju- . clul-matiana, com discursos o nu- : 
Yº prova — Classico Raphael de| 8 — JJ Souza Jr. «o. ur| euDerado nesta capital, cada dia quo passa mais difric A as ' NOVENARIO DU NOSSA SE- SA : (| Estão sendo chamados á Dira- 
| Barros — 1.800 metros — JUíbyus | 14 -— Nelson Mulreltes . 4 o 94] 7 Aolcontrario do que fol no- Ropior ua op pastagem idos Di sds mioras, Bolton do Ds novimimoR dão NHORA DA LAPA, meros te música, sendo então Lelo | ro Wetrutamento! ou iciyia 
v— Curlova 62 Kijos, Madreperia | JL — Pulo Monetto 4 4 0 «14 elndo, nenhum Capnollo: for fei- GOSTO INCONFUNDIVEL barcos, entregues aos ultimos en-| oito de “novissimos! e alto de Já tivoram Jnito ns novenas | ra Iniposição da fin da congre- | res Botelho Villela o José Perói- 
tô, Puuhuca 66, Oricana 50, Abe-[14— Jose Aftonseca qu ow 14) t9 MO st. Bostos Padilha) para salos para as provas da proxima | “genlota”, preparatórios da testa de /N.-Se- | gadou uos candidatos quo turum mu de Limit. 
Wu ate Chief Guido no, 14/— Egberto Land', = a. 99 t49 ele voltasso ma diright o Tla- PREÇOS MODICOS. 


mengo, O que foi pedido u esue 
antigo presidente do tubro-negro, 
toi que alle continunese na Com» 
missão de Obras do refertio Club 
tendo o sr, Padilha respondido 
ue, sendo da uiçada do Conse- 


Premios do hetting: 8 de Julho, 
U de Julhoie Goneral D Abroham 
& Quiroga, 








































DIVERSAS INFORMAÇÕES PRAIA BOTAFOGO, 360 


Tel. 26-4015, 
Ot jm 


















Será corrida domingo a pri- 


CORRIDA DE QUARTA-FEIRA | meira prova da tríplice coróa 


INDICADOR PROFISSIONAL 



































































1º prova — Clássico Paulo Ce paulista bat Deliberativo a! nomeação de Á dvo ga dos Para Anrnuncios Nesta Secção Telephonar Para 22-2190, DR MIGUEL F ELTOSA 
VAI | eta tal commissão, cabe áquelle pá- A mtná Di Abra sintra plo ELSA E it 
Par 1000 metros <= 12:0008000) Na corrida (do: proximo: doniin- | der tesplver “se continua ou não, | A TH LETISMO DRS. ALFREDO BARCELLOS — Estomago, INSTITUTO MEDICO | PHYSIO- 
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JOÃO NEVES DA FONTOURA 
Edificio Porto Alegro, 3,0 mad, culus 
VOZ /MM. Tel,; -42:4588, 


—Teli; 209013 — Ros $ U5-0880. 
Dr. Alfredo Pereira Braga 





DR. ALOYSIO MORAES REGO 


Da Avsist, e da Pol. Bot. Ed, Nilou 


disputndo o grande! premio Ypf- 
ranga qvmeira prova dn tríplice 
curõa: paulista, na distancia do 


A directoria da C, B. D,,.em 
Sua ultima reuntão, estudoy uma 
proposta do Conselho da Athletla- 


salas 107 o 108, nam Dt, 4.8 0 Grs, 
das 3 és 8. *T) 23-66560, Fes: Al- 
vero Ramos, 9 — Tol.: 360834, 


recendo de uma operação, 
— Ainda não está resolvida a 
permanencia de Zarzur no team 


entaila 30, Olticorá 65, Ventarolz 
b3; Chirmuinio 65 e Jaculm Do. 


PIPAS SS APIS SS 
Clinico de vias urinarias 
Jº prova — Prenlo Krebelina 
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endnlatork, Electro 
magiutlemo).  dpporelhe Pronetriguro par 
Fi uso proprio, Ros, Tomé, 1104-3008 
12 (28) e 14 dn 27 bo, (508). 


Dr. Góries de Barros 
Tratt, da Syphilis nervosa. Malariothera- 


pio. Janisação transcerebral e sig, Ag: 
actúbléa, 11520, Pla: 2901506 07.6560. 


Dr. Xavier de Oliveira 


Da Faculdade e do Hosp. de Paycopdipas: 
Doesiços do. systetma nérporo. da adultos 
o crcarçor S, José, G4j" Se, -40g q das, 
das 434 45.7 ha — Pen By7a5o, 


DR, ALUÍZIO MARQUES 


Doenças Nervosas o Glandulan 
Elndocrinda Trutamentos Blolo- 


* prova — Premio Hall Mark 
E=" 1.500 metros — 4:0008000 — 
Oitava 51 kilos, Salyrgan 66, Pa- 
iuullar Ba, Casanova 52 Jardim 
DL, Flm 58, Utnl 51, Estrangeha 
L8e Canto Real 55, 

o" provi — Premio Xavior — 
4,000 metros — 4:0008000 — Tento 
48 Kilos, Caclua) 55, Tsplin Ds, 
Cobre 53, Chicote DI, Veroniva 52 
E Oitibó DL. 

6º prova — Premio Rodolpho 
Malentino 1,600 metros — 
E00UEU0O — NXameta 61 kilos, Mlas 
Há 52, Quincas Borbe 51, Barna- 
be 53, Pau d'Alho 55, Galopador 
bB'e Catú dá, 

FT prova — Premio. Tiára 
4.600 metros — 4:0008004 — Car. 


Classico e Moderna—Pça. Floria- 
no, 55, 4º, Dons he, Tel, 43-1502; 
NA SIA SL LL SALADAS SA AAA 


Cirurgia 
DR: JAYME POGGI = Moi Sesi, 


209, 408 e 6ts;4 bs, Av, Rio Dranco, 257, 


DR. MARIO KROEFF — Doe. 
Cliolea clrirglos  Waç Giritrgin gerel. 
Tintnmento do cancer peln olociroci- 
curgia. — Uruguágina, UM. 


DR. ANTERO B. JUNQUEIR 
— Do Hosp. 5. From, Astis — Cirurgia, 
V. Urinarias, Ginecologia, Molestias ano 
rectaca — Quitunda, 63 (49) — 234840, 


eme reis re é 


DRS, FERNANDO VAZ 

e ORLANDO VAZ 
Cirurgia, Ventre, app. digestivo, Partos é 
niobv. genitourimarias de ambos cs gexor. 


= SEIT RS NI PrT de DO bot sº anção, Tontzação curebral) Duclng' qo bas | 
EE 4! | tudo "de 8. Paulo, Por um duno,io Zarzur não está | dezembro do anno em curso, DR. MARIO LEMOS — B. 7 Set. Diane Rasca: Electro- | mero a gy DS: José Muniz Mello. | nho  atrticum ulta-trequonela é clyiiro: 
Ho dl, Nhá Duca 04, Grey Gy inclinado a fazer abatimento, e 107. Met; 090751. — O, Postal, D. Rubens Ferrei therapia Edo pit em | electricos,“ Ondas curtas, Gulvanteu, Vá: DR. RAUL Pp ACHECO 
b4-a Gablno 66. Animaes que deixaram hbon- | — O Finmengo está envidan-| À PARTE FINAL DA COMPE-| lts. — End. Tel.t LEMOBARIO. edicu, afutigoldal, 


operação, Geny repou 
so. Tratamento por 
infecções locues, Formula de sua desco 
Lerta Uruguiayana, 12:59; às 29, 4450 e 
vta, Das 6 às 11 e dus 244 17; 63, 
Ses a uabo Day Bods dl) — FT, 22:0018, 


Dr. José Novaes Heito 


Doenças do apparelho yrinario e genl- 
tal, ro Homem e na Mulher. Tratamen- 
to radical da blenorrbagia pelo proceso 
do Dr, Roucayrol, de Varia, «e Edificdo 
Odeon, 4º undar, anla/ 419, me Teljz 
d2:9292, — Das'3 às é da tarde, 


DR. RODOLPRO JOSETTI 


Longa pratica dos hospitass da 
Aliemunha, Trata pelos mais ro- 
ventes processos R. 1$-de Malo, 
374º, Dias uteis, das 16 de 19, 


do esforços no sentido de obter 
o “passo! do meia Gonzalez, ten- 
do dirigido o respectivo pedido 
do Boca Junior por via acrea, e 
como até hnontem nada havia 
chegando, o seu presidenta anten- 
deu-so com o st, Lula Aranha, 
no sentido de ser obtida 4 auto- 
rização official do campeãs pla- 
Uno por telegramma & O, MR. D., 
atim de que o mesmo Jogador 
possa actuar domingo, 

— Attêndendo 4 realização da 
“Prada da Mocidade", domin- 
£go proximo pela manhã, as Li- 
gas ds Football e do Basketball, 
cujos Jogos Juvenis serão reall- 
zndos justamente & hora desea 
festividade, é por Ber a mniorla 


TIÇÃO FLUMINENSE X 
VASCO 


Encerrando a competição amis 
tosa iniciada ha quinze dias, vol- 
taram a disputar as provas de 
um optimo cortame, as equipes 
Athletisas do C. RM. Vasco da Ga- 
ma e do Fluminense F, O, ten- 
do por Jocal etadlum da rua 
Guanabara, 

Olto provas constituíram o pro- 
gramma do concurso atliletico no- 
cturno de ante-hontem tendo os 
vascalnos triumphado ns 200, 80) 
“6.000 metros, 4 = 400, a no 
salto à distancia, com Bento de 
Asuls. 

Os tricolores aponas venceram 


Dr FERNANDO MAXIMILIANO 
Fine, RB, do Carmo, 40, U2 'T. 28-8020, 


Mudou o ver consultorto para a R, Te 
tem o nosso turt xeira de Freitas, 27:39 — Tel: 20-1946. 


THERMAS CARIOCA, Res: 26-6729. 


ig 

Conformo antecipamos, foram 
emburcados hontem, para a capl- 
tal paulista, os animaes Clnelan- 
dia, Moncyr, Pinhal, Setubal o 
Vitamina, de propriedade do sr, 
Alberto J. da Notta, e premindo, 
penstonista da Coudelaria Noro- 
nha, qua vão prosegulr a cam- 
punha no hippodromo de Moóca, 
aos vuldados do entrameévy Fer 
nato Barros, 














Pelle e syphilis 
DR, A. F. DA COSTA JUNIOR 


Docente e Chefe de Clin ida Fa — 
RADIUM E RAIOS XºNO CANCER, 
R. Rudriço Silva, 34-Aca3, — tassaz, 


DR. JOAQUIM MOTTA 
Da Ae. Mvg, Pela e Srpllliso Pivelaties 
Faplo, Ratos X, Rod; Sllça, MULA, Setur 


ERYSIPELA 


Busnos Alres, 85-4º = Tel; 23-4110, 
MEDEIROS NETTO 
5. Joué, Bb — Phone ; à 22-B213, 
FLORENCIO DE ABREU 
Av, Ria Branco, 91:49, a, 10, T, 232563, 
DR. JOSE* CELAN I 
ADVOGADO 
1º de Monto, 17- 6% = T. 93-2893, 


SANELVA DE ROHAN e 














O resultado da maior prova do 
turf campineiro 


A teniporada desta 


Bnno no 
Wippodromo do: Bomfim, infetada 


los tenms disputant titul RB, Aleíndo Guanabara, 134. To, (Pac) | Sabba., dus 14 do 16 Tel: 23-1000, | fas das À pre ra E arogad: en Ef idar ENA INEO 
; ES p ui y dos tenms diaputantos constitul- á f OLHA Ta! abba”, 1: Tol;:/23-1000,) Dom, dim O Grao e RL SI ODERS Elen 
a mi em 7 do corrente, tol encerrada | ga por TRAP Ros e atirado- res o Loma fa R. Pe TO TER PESTE) O 06 oro irao E LIGA BRASILEIRA DE %. Secoibe Dia, dus Já du ii 
. ; : E “| no ultimo domingo, com chave és, deverão. adiar os retetidos + e somman 5 primel- 164.40, + 1. 4305469, |) IDO 
acao Ch) | Sbepenny NSÃO Igora, atingindo! Po total dan | en evanho! cadiar Cos Pafatidoa E aa ria pata DR. MÁRIO PARDAL |Sanatorios HYGIENE MENTAL - 





Helio Rocha Miranda 


ADVOGADO -— Praca Floriano, 
31/49 - 2º andar — Tel: 22-7650. 


“Maria Luiza Bittencourt e 
Maria Rita Soares Andrade 


Advogadas - Rum Quitanda, 47, 4º 
andar, sala 6, Das 14 ás 18 horam. 


apostás q 72:2458000, Do pro- 
Eramma realizado fazia purte o 
Erande premio Commercio e TIn- 
dustria dó Campinas, na. distan- 
cla de 4,200 metros e dotação de 
10:0008000/ para nnimaca de qual- 
quer pais. À prova que reuniu 
Beis cuncorrentos, foi levantada 
pelo tordílho Arbolito, “59 kilos, 
por Stayer e Arbolcta, que derro- 
tou por dois corpos Nhô Nico, 


Vasco ficou 'com nove victorias 
contra sete do seu rival, 


TENNIS 


CAMPEONATO CARIOCA 
Os jogos de domingo 


No proximo: domingo, será rea- 


Olhos, garganta, 
nariz e ouvidos 


Dr. RAUL DAVID DE SANSON 
Bu José, 43, das 3 6s/6; — Tel, d2:0703. 
Dr, Joaquim de Azevedo Barros 
Amemblém, 50, 59, To 26:0805; 3 à 5 lide 


Dr. Gastão Guimarães 


ue so vêem privados dos ssus 
efíectivos, 

— O arquelro Yustrich, tendo 
recebido consentimento do Bão 
Christovão, retornará ao F'la- 
mengo, 

— A Liga applicou a pena de 
perda «de pontos, no quadio de 
amadores do C, R. do Flamen- 
Bo, que enfrentou e venceu o 
Bangá A, Ci por 3 x 1, mar- 


S* prova — Premio Tacy 
4.600 metros: —-4+0408000 — Prl- 
rena d2 klos, Malacara 55, Mius 
Prata 63, Arquero 48, Barriorreo 
ba, -Alubia 55, Sommell 58 e Fin- 
ca Dó, 

Premios do. betting: Rodolpho 
Nulentino, Tira e Tagy, 


* 
ESTEVE REUNIDA A COM- 


A Liga niantem ambulatorios gratuitas 
pos aabbados, ds 10 ba. ny séde, Ed, 
Odeon, sala Slá — Prof, Dr, Januario 
Bittencourt, diariamente, én 3 bs, no 
Hosp. Payehintrico Prof, De. Plinio 
Olinto; mas 6%, ds 11 ha, ra Clinica 
Paschiatrica Profs. Dra, Henrique Roxo, 
Sá Pires e Carneiro du Conba, 


Oculistas 


Doo, da Faculdade « Cirurgia go- 
ral Molostlas de Senhoras. Edif, 
Ker, 13% and.» 1915/60; de Grs e 
sabbados, Tel, 42-2439, &s 4 ha, 


Do Universidade Bertim,; Cerwrgia a 
Molirias Senhóras, Digriamente, 3 ds 6. 
— 22057, Alvaro Alvim, 24- 6º andar, 





SANATORIO RIO DE JANEIRO 


Para nervõeos, convalescentes 
8 Intoxicados, Cura do repouso, 
Choque Insulínico, Malarlotho- 
rapia, Direcção dos Drs, Heltor 
Carrilho, J, V, Colares, T, Cos- 
tua Rodrigues e Alulsio Camara. 
HR, Dezemb. Izídro, 150, — Tj- 
juca. — 'Tal,: 4858-6429, 








MISSÃO DE CORRIDAS 
As deliberações tomadas 


A commissão de corridas em 
lessão realizada hontem, tomou as 
Beguintes resoluções: 

a) confirmar as soguintes sum 
pensões, impostas pelo starter; 
de duna reuniões no aprendiz Ri- 
bens Silva o jockey Cosme Mor- 
tado; de uma reunião nos jockeys 
Tulio Canales e Atahunipa Pinto, 
vor Infracção do art. 168, do cos 
digo, o primeiro no premio Ma- 
Eno, da reunião do dia 27 e os 
vestantes no premio Jequitibá, da 
rounião do dia 28: 

bj multar em 2008000 o Jockey 
Meduúzino de Freitas por infrac- 
são do art, 178, do codigo, no 
premio Cobre, da reunião do 
cita 27; : 

cj multar em 2008000 o Jockey 
Justiniano Mesquita, por Infrao- 
qho do art, 176 do codigo, no pre- 
Milo Quintilha, da reunião do 
din 97; 

d) multar em 2008000 o jockey 
Andrés Mollng, por infracção do 


seguido mw um corpo por Jaula- 
nita, que precedeu Mecenas, Ou- 
sado e Mist, O ganhador que teve 
AR tireoção de C. Fernandez, fez 
O percirso em 146 segundos, 


Os serviços do reproductor Du- 
plicate no Estado da S. Paulo 


Segundo communicação do: co- 
ronel Antonio da Silva” Rocha, 
direutor do Serviço de Remionta 
do Exercito ao Jockey-Club do 
São Paulo, o reproductor Dupll- 
cante, será rometiido para a ca- 
pltul piulista, na primeira quin- 
zena do outubro. vindouro, afim 
de padrear dez ou quinze aguas 
de puro sangue Ingles, do cuja 
selecção se incumbivão os dirigen- 
tea daquela gociclade, estando 
desde, Já abortus no atud book 
paulista us inscripções pura cases 
serviços, 


























O classico Los Haras resultou 
num empate de tres eguas 





Um deseninco: pouco frequente 
tovo o classico Los Maris, que 
sobro u milhu so veniizou domin- 


ré. 176, do codigo, no premio | 
, DO crieA ' go atrazado no hippodromo de 
atas: do Cúxias, da reunião do | Naronas, em Montevideo. Borrô- 


guita, preferida pelos apostrdores 
em virtudo de suas destacadas 
performances, sentlu o rigor da 
consideravel vantazem que diu- 
pensava não conseguindo collo- 
car-se. A novidade não consistiu 
nisso, mas no facto das honras da 
victoria terem sido divididas en- 
tre tros competídoras, das quaes 
uma, Nonna, ser a out sider, A 
largada não requereu malor es- 
forço do utartor, pole partiram 
as nove adversarias quasi na 
mesmu Unha. La Chaumiero to- 
mou a deantelra imprimindo um 
trulo morogo nos primeiros Ina- 
tantes, seguida de Klaki, Es Fija, 
Cerbatana, Arnica e Borreguita, 
nas posições immediatas, A cor- 
tida continuou  desenvolvendo-so 
sem variantes do maior fmportan- 
cia, salvo um avanço do Borre- 
guita, que a levou no terreiro 
logar. Ao entrar us competidoras 
na recta de chezuda, varias se 
agruparam, resultando Es Fija 
prejudicada, porque ficou encer- 
rada, junto da cerca Interna, 
Borregulta assomou a cabeça pelo 
centro, emquanto Klkkl o fazia 
por dentro e Nonna por fóra, sem 
que La Chuumiere esmorecesse, 
As quatro eguas avançaram com 


8) guspender por mais uma re- 
únião o jockey Cosme Morgado, 
por infracção do art. 178, do co- 
digo, no premio Móssorá, da re- 
união do dia 28; 

7) multar em 2004000 o Jockey 
Waldemiro da Andrada, por in= 
fracção do art. 178, do codigo, 
no premio Santarem, da reunião 
do dia 28; 

| =) chamar & secretaria, hoje, 

| &y 4 horas da tarde, os entrai- 

é] neurs Americo de Azevedo, Luis 
Conil e os jockeys Claudemiro 
Pervira e Vodro Splogol; e 

lh) ordenar ao pagamento dor 
pronlos das reunitcy de 20 e 2 
do corrente, 


se 
ASSOCIAÇÃO DE CHRONIS- 
TAS DESPORTIVOS 


Concursos de palpites 


Com os resultados das corridas 
tenlizadas dbmingo ultimo, ficou 
cendo a seguínto a classificação 
tom concorrentes Invariptos mos 
toncurmos abaixo; 


TAÇA OLIVAL OOSTA 


— M. Liberal . 


7 

s 81—126 
4 — Corrêa Locks , 

O 

í 


81—126 
W—llG 
72—107 


havia recuperado a ponta, viu-se 
hostilizada sétamente por Non- 
na, tendo-se a impressão de quo 
a luta ficaria reduzida as duas. 
Es Fija, que seu piloto Quesada. 
havia conseguido tirar do caixo- 
te. approximou-ze num rush vio- 


— Manoel Miró . 
— Moneyr Agular , 


Record de pontes: 4138500 — 
Muucyr Agular, De pontos nôr 


1—H. Ballousster , . 98—tI7 vigor extraordinario no melo da 
2— J. L. C. Pereira , 9s—147 | maior expectativa do publico, que 
F— A, Corrta , +. . S6-—l4 | crescia paulatinamente, desde que 
d— A, Bastos . . « « 90-137| nenhuma consegula uma superio- 
5 — Oscar Medeiros . , 85135 | ridade quo permitisse  vaticinar 
E — M. Valle Juninr . Si-—129 | seu triumpho. Nos ultimos du- 

— O. de Carvalho , S7Y—125 | zentos metros, La Chaumiere, que 

. 


td pat 



























cnndo-os ao club da rua Fer- 
rer, 

— Todos os jogos de sabbado 
e domingo nas tres divisões, fo- 
rum Julgados-e approvados, 

— Mais uma vez, fol conced!- 
da lecença ad juiz amador, Lulz 
Pelucio, actuar fóra dos sectores 
ulllulnos. 

— Tres rogintros foram conca- 
didos a amadores: Samiel Tor- 
res, Folipps Gomes e Ostválão 
Rele. ; 


lento,  Occorreu então que no 
momento em que, já sobre o dly- 
co, Nonna nicançava La Chau- 
migre, Es Fija egunlava a linha 
de ambas, Com um barulho en- 
eurdecedor ou espectadores aguar- 
daram à marcador comprovando 
Houco depois que as tres compe- 
titoras haviam empatado o prl- 
melro logar, Quurta fot Carbu- 
tanta a dois corpos, precçedendo 
Borreguíta, Montosa, Kiakl, Arni- 
ca e Orla. Tempo, 06 4/h segun- 
úDa. 


FOOTBALL, 


CAMPEONATO DA CIDADE 


A rodada de domingo 


A proxima rodada do Campeo- 
nato da Cidade será disputada 
domingo, marcando a tabella os 
Eeguintes Jogos: 

Fiamengo x Vasco — No eta- 
dium rubro-negro, na Gavea, 

Bangu w Fluminenso - No 
gramado da rua, Ferrer. 

Botafogo « Bomsuccesso — No 
stadium da rua General Severiano. 

Madureira w America — No 
campo da rua Domingos Lopes, 


PENALIDADES. APPLICADAS 
PELA LIGA 


O presidente da Liga de Foot- 
ball applicou ass eguintes pona- 
dades; 

Multa de 3008000 so atacante 
Jarbas, do Flamengo; de 2008000 
no hait Pichim, do Bangú; ad- 
vertencia ao amador do Bomsuo- 
cesso, Candido Gomes da Silva; 
suspensão por 30 dias ao chrono- 
metrista Pedro TWollmun; suspen- 
pensão por dols jogos so juvenil 
do Vaso, Ayr Gonçalves  Pwr- 
relra, 








4 
PACIFICADO O FOOTBALL 
GAVCHO 


Pelotas, 30 (A. N.) — Desde 
sabbado, estão nesta cidade os 
desportistas Milton Soares, pre- 
sidonte da Federação Rlo-Gran- 
densa de Desportos, Ren] Lago- 
marsino, vice-presidente da Am- 
goa official, Dante Aduros, pro- 
sidento do Esporte C. Pelotas, o 
iniciador do actual movimento 
da pacificação e o presidente des- 


DR. ARAUJO VILLELA 
ADVOGADO 
Enoriptorios em 5. Paulo —. B. 


Hritonto — Recife: é Goyania. 
Ouvidor, 164, 2.º, Tel: 42-7803, 


DR. HEITOR LIMA 
ADVOGADO 
OUVIDOR, 71 — 2º ANDAR, 
Tel.: 38-2667. 
HUNDERTO SMITH DE VAS- 


CONCELLOS — R, 7 Setembro 
n. 187 - 1º, — Tal,; 2204099, 


Tabelliães e Cartorios 


Drs. Carlos Penafiel e Julio de 
Castilhos Penafiel — Tubeilino 


8 substituto 
do 3º Officio, — Ouvidor, 86. — 
Tolephone :; 93-0365, 


“OLEGARIO MARIANO 


Tabellião — R, B, Alrea, 40. T.23-5218, 


Engenheiros earchitectos 


MARCELO ROBERTO 
MILTON ROBERTO 
Architectos — Ed, Rex, 7º À, 


OLIVEIRA LIMA & C. Lt. 
Consirnctores — Carmo, 49-1º, 
Tol,t 98-3383, 


ARTHUR C. DE ABREU 
Eng, Civil: Projects, Fiscnliza e Constráo, 
Pr. Nações, 76-s0b, Bomuuccesso. 48-6367, 


Medicos 


DR, 1. MALAGUETTA — Kua 
do Carmo, & — Tel, 42-0500, 


DR. OLIVEIRA BOTELHO 


Trat”, pela vacrina do proprio 
sangue do doente, tnberculose, 
anma. diabetes eto. R. 19 Feverel- 
FO, 144, 'F; 20-0200, das O és 13 hs. 


DR. NEITOR ACHILLES 


Chefe Serv, Tuberculose Crua Vermelha, 
Tisiologista Saúds Publica Tuberculose. 
Doenças broncho Pulmonares — Edificio 
Nilomez, 7º, = Tels,s 27-2405 0 42-3671; 


HYDROCELLE 


por mais antiga e volumosa que seja, 
Cura radical esm operação cortante, sem 
tôr e sem afáriamento das ocupações, 
pos procesto em uso ha mais de 40 annos, 
com perto de 2 mil casos ds Cura, sem 
reprodicção, — Dr, Crissluma Filho, — 
Rua Redrigo Silva, 7-18, T. 22:5730. 


DR, JULIO NOVAES — Doenças 
Internas — Consultas 4 tratamentos 
seriados com hors marcada (4 em deante 
nos dias uteis), Quitanda, 175º. 23-9483 


“Pedicuros Dr, Scholl 
(Dr. Scholfs Chiropodist) 


Serviço moderno, Equipos o fus- 
tramental apropriados, 


LOJA DR. SCHOLL 
5. José Nº, 114, Tel. 22-3517, 
E' favor volicitas bora com astecedencia, 


lzuda mais uma sério do jogrs 
dos diversos campeonatos e tor- 
nolos Inter-clubs da Federação do 
Tennis do Rio de Janeiro, contor- 
me à relação que damos & seguir: 


“PRIMEIRA DIVISÃO 


Poysandi q Vasco da Game — 
Quadras do Paysindú, 

Country Club x Rio de Janeiro 
— Quadrae do Country Club. 


DIVISÃO INTERMEDIARIA 


Vasco da Gama & Paysandi — 
Quadias do Vasco da Gama. 


TERCUIRA DIVISÃO 
Brasil à Vasco da Gama — Qua- 
driis do Bmsil, 
Club Allemio a Grajahi — Qua- 
dras do Club Aliemão. 
Kio de Juneiro p Caroca — 
Quulras do Rio de Jumeiro, 


QUARTA DIVISÃO 





















Fluminense o Poysandik — Qua- 
dras do Fluminense, 

Cúroca à Grajuii — Quadras 
do Carioca. 














xe 
O CAMPEONATO DE YVETE- 
RANOS EM DISPUTA DO 
BRONZE “CORREIO DA 
MANHA" 












As semi-finaes marcadas para 
sabbado 


A commissão directora do Cam- 
peonato de Vetoranoe, da Federa- 
ção de Tennis do Rio de Janeiro, 
reunida ante-hontem, marcou pa- 
ra o proximo snabbado, os jogos 
semi-finneu desse interessante car- 
tamen, que: promettem renhidas 
disputas. 

Os jogos marcados, são os me- 
guintes; 

Nas quadras do Fluminense — 
Alfred Olesoen x Herberto Fil. 
guoiras, 

Nas quadras do Tijuca — Al- 
varo Cunha x José M. Pereira, 


CAMPEONATO DE 
SENHORAS 


Os jogos dessa semanas 

Em continuação ao campeonato 
de senhoras, promovido pela Fe- 
deração de Tennis do Rio de Ja- 
neiro, serão realizados amanhã e 
sabbado, os seguintes jogos: 

A's 3 horas da tarde — Poy- 
sandi = Flumimenss — Quadras 
do Paysandá, 

Sabbudo — Club Alemão w Ti- 
juca — Quadras do Club Allemão, 

Germana = Fluminense — Qua- 
dras do Germana. 


* 
OS JOGOS DA F. T. R.J. 
MARCADOS PARA O PROXI- 
MO DIA 7 


No proximo dia 7, feriado, a Fe- 
deração de Tennis do Rio de Ja- 
neiro, vas realizar, mais uma sé- 









Dr. Arthur Orofino La Poria 


Cirurgia gernl, moleéstiaa de ve. 
mhoras, Ondas curtas; Const áYv, 
Rio Branco, 128-A, esq. de R. 7, 
16º, 8, 1.00% Diario, ás 44 he. — 
Telu,t 42-5008, — Ren. 27-3380, 


DR. PEDRO ERNESTO 


Conanltorio: Senador Dantas, 118, 
9º. q, 901, Dna ) horas em dean- 
te, Consultas com hora marcada, 
DR. DIOGENES MAGALHÃES 

Ex-aratpt, do Prof, Mesaser (Berlim). 
Tumores e uleeras, Aficeções precance: 


rosas Mol. senhoras, Electrocirurgia; 3 
Ba 6, R, Mexico, 164.119, Tel, 42-8463; 


Dr. Alfredo Pinheiro 


Doenças de Senhores, com 4 nogop. de 
eperfelcoamento pn Europa. MN, São José, 
JOB, 19, 7; 4MD4TA. À nolte as-1655 
ALII PLA AAA AAA DAS AAA AA 


Medicos especialistas 


Prof. RENATO SOUZA LOPES 


Noenças do nppnrelho digestivo 
e nervosas — RAIOS X. — Rua 
8. Jos6 n, 83, — Tel; S9-9457, 


DR. MANÕEL DE ABREU 


Da Acad. Medicioa — RAIUB X, mm 
Endiongoentico, Mudlotberapla profunda, 
Av. Ro Branço, qh7-09 — To 200442, 


DR. ALVARES BARATA 


Coração, rins e syphílis, Das Sem 
dennte. R. S, José, 43-1%,=—43-1631, 


DR. ANNIBAL VARGES 


Molestias de Senhoras, Sypuitia, Systeraa 
nervoso, Molestias internas, Raics X o 
electricidade. 7 de Sete, 141, T, 22.1203, 

tea Dinah fed Anal nte 


HYDROCELLE — cur radical 


sem operação, 
pelo Dr, Leonidio Ribejro, 'Tra- 
vessa do Ouvidor n. 36, — Elo, 


PROF. NABUCO DE GOUVÊA 


Molestias das senhoras - Opera- 
ções « Vias urinarias » Perturba- 
ções glandulares — Tel, 25-1920, 
14 ús 18 ha, Trav, Ouvidor, 36. 


DR. JOSE' MARIO CALDAS 


da Aus, M. O Emp. Municipaca, 
DOENÇAS ANO-RECTAES. Trat. 
HEMORNBHOIDAS SEM OPERA- 
Ção E SEM DOR. 
Ro? Setembro, 140,8. 216; 1434, 42-3156 
DR. J. BUENO DE LIMA 
Docuças internas, Rodrigo Silva, 34- A. 


DR. THEODORO GOULART 


Vias urinarias e cirurgia em ge- 
ral. Teixeira da Freitas, 27. Thers 
mas Carinca. Ts. 33-1945/23-1949, 


DR. CORREA DO LAGO F. 


Merchanotherapia o Orthopedia 
r. Teixeira da Freitas, 27, 'Thermas 
Carioca, - Ts. 22-1946 q 22-1945, 


Dr. Oswaldo de Abreu 
Ed. Rex, 9º, 3. 817 - às 16 horas, 


DR. ROCHE MOREIRA 


Metabolismo Basal, Regimens All- 
mentnres. Toixeita de Freltas, 27, 
Thermas Cnrivcu, 22-1945/22-1946, 



















DR, GABRIEL DE ANDRADE 
Oculista — Lo Carioca, 5, de 1 ds $ by 


Prof, Dr, Mario de Gées 


Oenlista — RP. Alraso Alrics, 97-80, 
Dam 14 Au TT bo, Tam. SL-BITA/29.6116, 


— PROF, LINNEU SILVA — 


Trato. medico a cirúr, das doenças c da: 
feitos dos olhos, R. 8, José, 65:50 22.6877. 
pad Td ddr dr e Inf 
DR. JOSE' LUIZ NOVAES 
S. José, 65 — 1 ds 3, — Pelo: 22:6877, 


“DR. JOAQUIM VIDAL 


Doençus e operações dos olhos, — Ate 
15 ha, —R, Quitarida, 5 = T, 29.542), 


Laboratorios 


Dr. Jorge Bandeira de Mello 
Lab, de Anal, Clinicas, Assom- 
bléa, 115-2º, 5,9/13. 7, 22-0958. 


Laboratorio de Semiologia 
DR. A. CERQUEIRA LUZ 


Ex ee liquer, saugue, urina, ete, Dia 
gnogtico precoce du gravides, Baetericlo 
Gia, 13 de Maio, 37-19, Tel. 42-B690. 


CASA DE SAUDE DR. ABILIO 


Fara norroran mentate, absedudos, con 
vnlescunto o Intoxiondom Trat, de auelil' 
“uphrenta (demencia precoce), pelo cho 
que Insitlinivo, Melnriotharmpis q outros 
tratou, Mezimen da Wbérdade vigiada, Dic 
recoão medica des Dra, Edmiiado Bass, 
Rat do launay e Adriano Taunay Gute 
murdes, E B, Clamente, 155, 200807, 


ua D, Marianna n. 198, Tel.; 
v6-2073; — Doenças nervosas. 
Exclusivamente para o mexo 
feminino; Director: Dr, Murillo 
ds Campos, 


SANATORIO BOTAFOGO 


PORENÇAS NERVOSAS E 
MENTAES 


Melbolos especies e actualizados de 
tratamento, Malariotberapia. Choque 
hipoglicémico (insulinotherapia em altas 
dúses), Convulsatherapia (curdiasol in 
travenoso), Pisethorupia Natcoso prolone 
gada, ete, Controle techulco < eclen- 
tífico das professores A, Atstregesilo, 
Adauto Botelho e Pernambico Filho, 
Corpo niedico especializado, Racional 
serviço de enfermagem — Rna Álvaro 
Kumçid mo 177, — Phone 1 26-4600, 


Clinica Medica e de Nervosos 


Curas de repouso em clima de flo= 
renim, regimena, desintoxicação q 
tentêm, biulogicos, Direc, actenti- 
tica dom Profs.! Genival Londres, 
(Esp. Ap. Circnintoria e Rins) 
e Aluísio Marques (esp, Doenças 
Nervosas e Glandulas Endocri- 
mas). Sanmínrio 8, Vicente, Mnr=s 
ques 5, Vicente, S1€, 'T, 474030. 























Clinica de creanças 


DR; ESBÉRARD LEITE 


Cursos do especialidade, Paris o Berlim. 
Ed. ex, w, 1.015, G, Polydoro 200, 28-2519 
m Dra, E. Bandeira de 


CRIANÇAS Melo o Zer Bueno. 


Onridor, 185-99, 9, 016. T, 40.8972; 6 du 6 


PROF. MARTAGÃO GESTEIRA 


DOENÇAS INTERNAS E NER- 
VOBAS DE CREANÇAS, 


R Alcindo Guanabara, 17, (Ed, Re 
mina), 5. 606/607. Cona.t das 16 43 18, 
Tela: Cono,: 226477, Rest 276461, 


DR. KANT KEEN DE LIMA 


Esptcialisto, Berimens alimentares, Vra- 
tica dos Hosp, de Borlim. Cons, EM, Hex, 
139%, à 1005; dar O dy 11. T. 42-p448, 


Pulmões — Tuberculose 
DR. CARLOS ABILIO DOS REIS 


DOENÇAS DOS PULMOES 
7 Setembro, 94-79, — 49-1458, 
Ra abadia e o ti Ah 


DE, N. COELHO CINTRA 
(EX-MEDICO NO E, FALMTNA), 
ttsios X, premmotorar, ete. Ouvidor, 1AR, 
E 07; 35 de 16, To. 4U-PHM O ST 0007, 





Homeopathia 


COELHO BARBOSA & CIA, — 
R, Carioca, 42, T. 49-3040, Ro 
cobo pedidos para o Interior, 


Laboratorio Hargreaves & Cla. 


7 Setembro, 173, Remessa para o interior, 
— Marca Reg. “Indiana” — 'T, 22.7198, 











DR. BARGREAVES 
R. 7 de Setembro, 172. T. 22:7198, 
DO 


HOMCEOPATHIA 
DR. GALHARDO 


Edificio Rex — Sala 915 — Tel,: 
32-1560. — Das 1515 às 1734. 


DR. A. DUQUE-ESTRADA 
Amembléa, 43; 3%, Ses o cab,, às 17 hs 
Dr. Horacio Moreira Piedras 


Edificio Rex — 9º, mula 917, — Telz 
Z2-8543 — Des, 4%s e Go, daz 14 da ló, 
AAA a ara 


Partos e molestias 
das senhoras 


DR. F. CARVALHO AZEVEDO 


Ar. Alm. Barroso, 11.10; Sig T; 99.6004. 
oil visre cem | meu ttaiaçnta! 


Dr. João de Alcantara 


Cirorgts, Molssttus das seshoras, Erola 
cin. Eaif. Porto Alegre, rus Aravto Porto 
silegra, 70, vo 1 és 6 — Gel GUQHIS, 


Doenças nervosas 
e mentaes 


DR. W, SCHILLER — R. As- 
eumpção, -10, — Tel,: 26-5900, 


Alvaro Alvim, 27 Tele J20N5T/ÁLTUTA, 


Dr. Aristides Guaraná F". 


Olhos, Ouvidos, Nariue Garganta, == 
Trav, Quvidor, 3. Tel. 333512; 3 du be 
DR. MAURICIO GUIMARALS 
Da Arulit. Municipal) Alvaro Altim, UT, 

fma 17 do 19 bo — trol, 22.0537, 


Garganta, nariz e ouvidos 


DR. MILTON DE CARVALHO 


Medicoadjunto do Serv, DR, PAULO 
BRANDÃO, no Hosp. S, Fro, de Asnis, 
-— L, Curioca, 869%, — Tel: 22:0209, 


DR. ANTONIO LEÃO VELLOSO 


Livre docento da Univeraldade, 
Cherte de Clinica da Policlinicas 
de Botatogo — R. Urdguavann, 
85/87, — Salag 42/43 — Das It 
&s 18 horas. — Tel. 29-B274, 
beat ses ot tea) 
DRA, LILY LAGES 
Das 4 às 6 hs. — Docenta Jivre. 
Av. Ro Branco, 133 — 5, 206/7. 


Cirurgia esthetica 
Polle o cabellou — 


DR. PIRE 
an O BRA 


P. Floriano, BE-6º. 


DR. FAUSTO CAMPOS 


Cirurgia pinstica o esthetien. 
Tratamento da pella e cabalios, 
Reor da Assembléa, 115 « 1º, 





Dentistas 
DR, PLINIO SENNA 


Tixamas clínicos à nos Ratos X dos fócem 
dentarion; tratimento com a cosmrração 
oa gentes, resultado gorantido, Ausathe- 
nias miglonses e goraea para os cnsca fu- 
alocados com) assiet, medica, Iustitoto da 
Entomutolegia completo, Edificto Porto 
Abogre, RB, Araujo Porto Alegre, 70, 79 
anése, Atráv ia Emole de Bella Artow, 
Done: 22-1650. Radiographiny a 10$000. 


DR. OCTÁVIO C. GONÇALVES 


PTOMRREEA-— Cirugia dos 
maxilares — 8..7 Setembro, 145. 


Octavio Euricio Alvaro 

DENTISTA — Techriea propria 
para clientes rerrosos, Especialista 
em trabalhos de porcelana e pontes 


moveis; cirurgia biúcal e fõcos de 
infecção costroladas pelas Raios X. 


Ar. Rio Branco, 137.80 audar, 
5. 812 — Tel. E 365, Ed. Guinle 


RAIOS X A” DOMICILIO 


Enios X dos dentes. Disgnostico 
immadiato, NORN, Tel; 25-0925, 


Dr. SYLVIO PALETTA C, LAGE 
Cir. Dent. Clinicy Yrnísece, Rain NX 


dos dentes, 109000 — Largo da Caricça 
Te 19-20 andor — Telephone: 2a-6355. 
peito DA md rd al alo 


DR.SOUZA 


DENTISTA-MEDICO 
BR. Onvidor. 109 =. 997. T. 28-0804 
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SERIAMENTE FERIDA 
POR AUTO 


Um carro particular levou a 
menina ao Posto de Assistencia 


4 mentha Annunckita de 12 ne 
no dos edudo, fue tdoptvi o Vi- 
conto Eupósito, porldento 4 vu 
Vinte vu Quatro do Mato Ut nO 
Contar mLrAv erp onto, alipuu la 
imesnie PR, Chi CroiLa A site puiuto 
donela, fof panel por um nie, 
to e profecia A distal v, CUL 
besmulda, Curti, 

A pobro menor oo quitada 0: 
Bolo, Bent BenthLos,  Pouvo depojy 
passou por tquelto mermo Joca) o 
Guto prelo q disto, quilo 
ohautteur o propriotario finroy & 
Iecolheur q vigunia, Rnportat= 
do-no do Postu Contra) do Amia- 
tencin, Al chemido emuanto a 
Ymonina Pecobli va cnputivos de 
que cirecia,'o proprietario do muto 
ai detido e Jevudo 4 presença qua 
futoridades «o 19º dlstricto, ds 
uios suspeltim fer eldo clio mio 
Ino o uttor do siropstumer to, 

Depois de metilenda. Annunciata 
flaou ei obisor fio na Aguistono 
vim. Pol aberto inquorito a rege 
pelto do occorrida, 


O GARÇON ESTAVA MORTO 
NO APARTAMENTO 


Removido o cadaver para 
O necroterio 


Manoel Dori votumez fed? 
finos do cedido. vedete nun 
partamento da cia Tasior-no df. 
CEL empregado ai Tensão Impo- 
Finl, & rua Conde de Larga n, 23, 
onda exercia (sy icnRos dé, zaf- 
Non, Na mésma pensão trabatha- 
Ver como urrumadeira a gomestica 
Sinria dos Santos, a qunl, diaria- 
inonte, da despertar n cárçon em 
Hua vesidoncia q urruniurlho o 
Bpartaménto, 

+ontem, pouso depois do meio 


ED BpoScnto du Eurqui, favo a sur 
tpresa da encvontral-lo morto; Jul- 
tendo qua elo ealivessu anenas 
Cesniaiado, u domestica eoiloitou 
Os Sovcorros da Acsietendii, quóm- 
grresendo uni ambilancdia, cujo 
insdico constutando « obily, rett- 
rou-se, 

O tecto fol então conynunicado 
Ea autoridado: políciues do local, 
BH quaes solióitnvant ns pesquisas 
un DG. a fizeram remover 0 
Corpo paia o nesroturio da Instle 
tulio Medico Log, 

Trata-se, aD que tureos, do 
morto mitiral, nóis ao quo sabe 
Nunoel não tinha inimigos, En- 
tretanto, » pollcin auarda os re- 
gultados da; porieja para orlentar 
p inquerto a tesmetbo, 


Com a mão esmagada pelas 
rodas do bonde 


O bonda nº 5.075, lnna São 
Buiz Duro, datcia q avonida Ro: 
úrigues Alves com testino à cl- 
dade. Eni frente «o nemazem no 
15 do Cães do Porto, o pasagol 
vo Jorge Maclindo Pessoa, mo: 
vador & rua Cosa Lobo, 134, no 
tomar o vellóula, quis relnltiava 
& inárca após lavar parado em 
Um porte sli oxintento, fol victl- 
ma de sucla, soffrendo esmagh- 
muinto di mão asquerda. A vi 
Clima fói Rea no HH Ps 

q 


Medicados na Assalençã, 
em Nictheroy 


Foram medicadas, hontem, no 
fPrompto Socesrro da Nictisroy: 
&a seguintes nossgan: 

— Maria Dúsindia da Silva, 
branca, do 1º únnos de teuade, 
casada, operaria, residente A rua 
S&S, Januario ro fot com escoria- 
Quer na coxa csiuerda, am con- 
Frequencia de alvopeiumento por 
dmntbus; 

— dorge Jos6 do Abreu, pardo, 
Ds tó asjnnos do edáde, operario, 
masldenta 4 rui Paulo Lervux nº 
* com ferida penotrante na se. 

unda  articutaçhã metacarpo- 

dilangeana direita produzida 
if serras 

— Bentilcto Torres dos San- 
tos, pardo, de Dê ninos de edader 
vo, residenta À ria Coronel Aze- 
wedo sin, com ferida contuse fa 
veglão (rontocolpital, em con 
hFaquerncli de neoldento de auto- 
caminhão; 

== Joá 
branco, ds 





Josquim  Corquelra, 
5% Wiios de adade, sa 
patelro, pesttonto A run Estacio 
de Sã nº Já Unin queorlaçõer no 
dorso da mão esquerda, ent con 
Bequencla dó atropelamento por 


ue Eae 
Victima de um collapso 
cardiaco, em Nictheroy 


Fkllecou, hontem, subitamente, 
Quando púcsava polo aterro de S; 
Lourenço, ent Nletheroyv, o opera- 
vio da Prafoitura, Albino Alvea, 

O infolia sexagenario fol viati- 
Ina do um colipro cardiaco tamo 
do a polia encontrado en sau 
bolso uiit caixa da Infecções de 
“Hyostonhantina”, o que revela 
Qua err clio docnta do coração, 

Q cnduvor toi removido para o 
rooroterio do Instituto Medico 
Legal, ntim de Ser nutopsíado, 


Uma menor atropelada 


No largo dos Pilares, 
Um rua Alvaro de Miranda, foi 
etropelada por auto q menor 
Ndith, do IL annos, fllha de M 
loel Parelra dios Santos, rastil 
to & rua Glaxtou, 20, 

à viotimiu sulfrem contusões é 
encoriações retirando-se ADús | 








esquina 


curativos que lho foram presias 
Gol na Axssintotvia do Meyer, 
O chautfetur fusin, 


Gabriel Vandoni de Barros 


ADVOGADO 
Corumba 





MATTO GROSSO | 
(3 41770) 

ICE Dus tmeiho- 
PIANOS e 
cantes, Por 

preçue  bn- 

! ATIRE R 

& rum 7 de Setembro, 38. 

(5 40542) 


“VENDAS DE CASAS. 
IPANEMA 


Vendem-se 2 casny; avmiiia Epitacia 
Fessõas 674, com) puvlmintee, E qi- 
Tages e tim sindio cdecno vor eia 
Css garaçes eira Durão Jaguaribe, 100, 
Com 2º pavinientos, gargie, ate, cora 
trucções nidérnus e bonitas, e-tão ali 
fadas dando hm nero de 44000 
trentaes, Tratsr cas 1) dg 15 asno 
Hotel Par, quarto 1.004 — GLORIA. 

ta 42156) 
EA AE eg Sn 
ESTAº DOENTE ? 


Quer anher o que tem) Susdo cer, 








tados resifonvin, com envelnppo pelindo 
Sara resposta, 4 Caiah Pustnl Loop ata, 
11360) 


“PIANO BECHSTEIN 


Vende-se pela terça 15 v valdr 
Completamente novo crarote. rastivo de 
tirada do qua prejrio Rus Uru 
duiyana, Jd), sod, 18 43120) 


De cocuaido, Preiptain, Steln- 
WEy. Rluthner, Pleye!, et3, de 
cauda e armnrio, pração baratige 


Bimos, Fus Vrunuaroas, 39, aob, 
tS 40536) 
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O CAMINHÃO 


Feridos quatro soldados 
do Exercito 


O auto caminhão n, 10,419, do 

Bo O aquartolado em ua 
uhelro, ontem, à turdo, pugsnvia 
pela rua Nerval do Gouvim, diri- 


na 
- 


O OMNIBUS “FECHOU” 


EA pojo validado Omwido  Ba- 
teto, duqueliu unidade do Exor- 
oitos quando, go tonta passar à 
frente do uminlhus n. 550 da Via- 
ho Cruz de Malu, dirigido pelo 
mptoreta Adalino Lisboa de Mel- 
reltes, ente, cum brusco munobra 
“fecliou" violentamonto o cami- 
niio, 


Para evitar o choque, à moto- 
rinta desto fol forçado n atirar 
seu vobleulo sobre uma nrvore, 
avariando-o serumento, Em con- 
sequencia, ficaram feridos não eú 
O motorista, que recolen contiu- 
sões na cabeça o braços, PALA, 
tambom, seus companheiros do 
uniânio, soldados, Nicanor 'Tho- 
moz da Silva, morador & travessa 
Anrora 45, cora ferimentos na cú- 
beça, havendo suspeita de fra- 
vtura de cinco: Alefreu Bastos, 
com contusdos a escorinções: e 
Antoni Caldas, com forida con- 
tien na região frontal, 'Toios 
untro foram medicados pela As- 
alstenoln do Meyer e depola re- 
movidos para o Hospital Central 
do Exerolto, 

O motorista do omnibyus fol 
nreso em flagrante pelos Eguar- 
dis civis ne, 82% 01.091 q Upre- 
iumtado ao conimimenrio Lopes, 
do serviço na delegueia do aj 
distrióto, onde fol antundo, 

Pol solicituda a pericia da D. 


—— qe 


A CERA EXPLODIU 


TR 


| -— 
Ula, av dos antes, no entar! 


O operario, gravemente 
queimado, foi para o H. P.S. 


O operarlo: Fausto de Andrade, 
hontem, à noite, quando prepara» 
va cera para assóalho, em gua 
rosidoncia, à run Adriano, 179, 
houve uma explosão e o trúba- 
ihador recebeu quelmaduras de 1º 

2º grãos genoraligadas, 

Depois. de medicado pela As- 
aletoncia do: Meyer, IPausto fol jn- 
ternado no Jospitai de Prompto 
Soccorro, 


MATOU E ROUBOU 
QUATRO CONTOS 


Selvageria de um japonez 
em São Paulo 


São Paulo, 30 (A, N,) -="No 
mia 31 de julho deste anno num 
estrada, do municipio de Morte 
Alto, fol oncontrado em. abando- 
no, & margem do cominho, um 
autómovel que era do antigo 
Chautfeur de praça da localidade, 
ântonio Tarraga. A policia foi 
chamada e após ligeira busck, 
descobriu-se o corpo de Antonio 
Tarraga num cafesal proximo, 
tendo nas costas quatro Terimen- 
tos produzidos por bala. Os bolsos 
das roupas estavam Tevolvidos, 
tudo indicando que se tratava do 
latrocínio. |, 

O delegado regressou à cldado e 
realizou diligencias: no decorrer 
das quaes ficou evidenciada a 
responsabilidade criminal do Jja- 
ponez Takló Tnagak!, que -idra o 
ultimo freguoz a servir-sa do au- 
tomovel dr victima, Ficou prova- 
do, tambem, que Takló levára An- 
tonto 'Tarraga para a estrada, sob 
O pretoxto de visitar um paronte, 
pari abatel-o em logar ermo o 
roubal-o, 

Ds facto, o oriminosa apropri- 
ou-se da Importancia de quatro 
contos, que Antonio 'Farraga trii=- 
Sa o desappareceu, sendo balda- 
dos os esforçou dn policia pom er- 
contral-o, A ultima informação 
sobra A sua passugom fo! a que o 
deu como residindo na Iazenda 
Bncury, estação de Alberto Morel- 
Fe, municipio de Barretos, mais ali 
não fol encontrado, 

Agora, à requisição da dologacia 
de policia de Monte Aito, o sr. 
Costa Neito, delegado de Vigilan- 
tia e Capturas, esti collaborando 
nas diligencias e já enviou clrenta- 
res a todas as autoridades do in- 
tertor e dos Estados vizinhos, ao- 
Holtanido a captura do matador do 
motorista. Antonio Tarrago, 


Não quer prejudicar, 
pela interrupção, o mon- 
tepio que ha 27 annos 
vem contribuindo 


Tendo Octavio Coslho de Maga- 
lhães: consultado como deva cou- 
tinvar pagando o montoplo que 
ba 27 annos vem contribuindo e, 
bom assim, solicitado providencii 
pera que os puramentos possan 
ser feitos de modo a não prejudt- 
Ar, poir  Uitecrupção, o mesmo 

onteplo, o director da Despesa 
Ratorisoy o recolhimento das con- 
tribulções, por meio da guia, 








Compra-se pratarias, porcelanas; crgu- 
faca, martin, pinturas e moveis de ja 
curando, paga-se o valor aitístico, Rus 
Assembléia: 74,73; tel, 229004, 

(S 44429) 


APARTAMENTO 
COPACABANA 


Altrprse optimo, mobilado, por 4 me- 
2es; vérce tratar: rua Darata Ribeiro 
tio 23, apto 44, (844265) 


PENSÃO SIXEL | 


Pruiu Hotafogo, 204:206: — aposentos 
com agua cor. (uira cúsges cu pey, fa- 
suiliu — coxinha internacional. 


(3 42445) 
CONSTIPUU-SE ? USE 


NAGAIPPE 


Em todas as Pharmacins e Dro- 
gnrina — Fabriconto ADOLPIIO 
VASCONCELLOS = 27, Quitanda 
— VEL 1305403. 





(xxx) 


Ápolices estaduaes ? 
Qualquer negocio só com 
'BEMOREIRA 
(Casa Bancária) 

Não tem agentes 
Rua Luis de Camões, 4 
Tel. 22-5639 


APOLICES ? 


BEMOREIRA paga og 'rtelhores pre 
ços. Negócios rapidos, 
Camtey 42. . 
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MAD e PICO coa - -— 


POLICIAL 


eee TO TT A da 


DESGOVERNANDO-SE, O 
CARRO BATEU NO POSTE 


Uma victima na Assistencia 


Desola a run Bio 


Erancisco 


Navier, hontom d noite, om di. 


Foeção do cliludo, 


Clbuço qu DO ban, mon 


durro parti 
dirroção 


do enudanto do Niraito: Manvol 
Momen Mula, morno fria Dias 
da Orig ne 47 dpunnio, mir Fui 


Sho Jeranalmes 
tocam an 
q Noblunio 


Navivi 


so projoctau 


env Prot 
HOT dosgovormiLnd ua, 
contra 


um poste, anitos Me o vm: 


suando furimentos 


Ho empreguio 


bo cominoralo Sorgo Iuptistu do 


Mollo, rosidoite do tua 


Amorica 
nº 46, que recebia contusões q 


oncoringõãs genaralzmina, A! vi 
etina tuvo ns Sucdorros da Andis 
tencia, retirando-se, O olnuttour 


tugty, 


ATA RR 
O caminhão fracturou-lhe 
as pernas 


Procedento da fazenda do Ta- 
Fanjnl, no etitilolpio do 8, Gon» 


calo, deu entrada 
Prompto Soceorro 
hontom, À tnrie, o 
noel Josó dos Tiols, 


loval roferilo, 


Manoel fol atropeindo por um 


Ho posto: de 
do Nletheroy, 
lavrador Ma 
branco, de 
ny annes ie odade o residente no 


tutociniinhão, saffrendo ont con» 


sequencia fractura 


eub-cutanda 
do Comer divelto q fractura com- 


imtinicativa exposta do femur os- 


querdo. 


Depolu de modisado, fol ramo- 


vido para o Hospital Santa Crua, 





+: 


pm 
Caiu do caminhão e fracturou 


a perna, em Nictheroy 


Quando trabalhava no eerviço 
de doscarga ido um eaminhão na 


E ficou internado, 


ma 


dusasirosa 


quéda, hontem, A tardo, O curre- 
gador Benedicto Murcelliso, pres 


to do 40 manos de curdo 


nesta capital, 
Bonedicto, 
ola dn quéda softreu 


Completa sub-cutánea do 


ras. 


run Dri Borman, en! Niuthoroy, 
Lol victimi dá 
dorito & rum (Jencral Iosr po 3 


jus em consequen- 
fractura 
torço 


Inferior dos ossos da perna divel. 
ta, foi modicido no Projipto Sos 


corro e em seguida Internado no 


Hospital Santin Cruz, 
“ 


O jornaleiro foi colhido 
por auto 





O jornulistro Dula dos Santos, 
no morro da Pavellia, 
& nolte, quando vendia 
Jornães na praça Maua, fol co- 


morador 
hontem, 


lido por um auto, recebendo 
tentustes q eEcorlições menera- 
Hindus, 


Depola à mdleudo pia Aseiston- 


cla Municip), o anvoto rotirou- 


RE, 


"DDD D————>——————— 


QUEM PERDEU? 


Encontrada num omnibus 
uma machina photo- 
graphica 


Da Delegacia do 10º Districto 
Policial, recobemos, hontem, 4 tar- 
de, um telegrama, communican- 
do-nús que o menino Joss do Sju- 


th 49 encontrou, no banco ce um 


maciiha photographica, em pers 
foito estndo da conservação, 

4 autoridádo competente estã 
com o apparelho a disposição do 


Que O mesmo nó se apresentar 
desoreva-o com os detalhes Juiga- 
dus necessarios, “a Indique as inl- 
clans qro estão grivadas no. bolo. 


E em meme 
Vae auxiliar o serviço de 
fiscalização do sello nas 


operações bancarias 


O director geral da Fazenda, al- 
torando ao que propoz'a Directo- 
ria, das Rendas Internas, resolveu 
pôr à dispósicão da mesma Dire- 
ctorir o agente fiscal do imposto 
da consumo no. Intorior ge Sia 
Paulo, Toão Martinho Terroira Go- 
mes, lins do auxilie o servico de 
firenlização do sallo nas opera- 
queshancarine, ronlizadas na capi- 
tal paulista, 


NOTICIAS DA GUERRA 


Fol autorizada a fda a Itrjubá, 
do capitão Angueto Fragoso nm 
serviço da Naçola das Armas, 

== ol designado o 2º tenente 
convocado Ellis Gonçalves Mon- 
talverne, para exercer ns fun- 
cudes de prepitrador e zelndor do 
Gabinete do Radio-Hleotricidada 
Geral e de Malerlhl Regilamar- 
tur de Conimunicações na Escola 
Weohnlea do Exercito, sem pra- 
Juizo das que exerco na Sub-Di- 
rectorin do Tranenlesdes da Di- 
tecloriv do Serviço Tolegraphico 
do Exercito. 

— Fol mandada publicar a so 
guinto elveular nº 6, de 17 dasto 
mex, do presidente do Departa- 
mento Administrativo do Sepyi- 
ço Publico: 


“Sr diretor, — Tenho. q 
honra de solicitur a vossit senho- 
Ma à gentileza de expedip provi- 
denclas para mue, dóra uvante, 
quando fôr proposta w adinissão 
de pesmou] extranumerario, soja 
sempro Indicada, do modo preciso 
e detalhado, no respoctivo praçes- 
so, qual a ospécio de trabalho 
que Irá executur o candidato 4 
admissão”, 





ANTIGUIDADES | EDIFÍCIO DE TRES [Auxiliar de contabilidade 


PAVIMENTOS 


Vendese um em Tpaneria, em frente 
à Lagou Rodrigo de Kreitas, de cona 
trucção moderna, com um lindissimo 
“studjo"” nos futilos em forma de apar 
tamento, com 3 garazes, à Avenida: Epl- 
tucio Tessãa 674, Renda messal appri- 
ximnda de es. 2:00D5U0D, À tratar com 
o Dr. ALDO PRADO, com escripto- 
rio à Ave Nilo Peçanha, 151 «1,9 ato 
sala Lig » Telephone 22-5883, 

(5 44449) 


Esplendida propriedade 
em Itaipava 


Vende-se, com mais de cintoenta al: 
queires de terras, com tres bonitos “hun: 
Balóws" e mais duas cosa para empre- 
gados, com varios aniimaca, arvores fru- 
tiferas, varias nascentes cons quedas da. 
aua, ferra apropriada para ceramica, com 
alqueires ds mattas virgeiis e juexplo- 
radas, e floresta de eúcalyptus e madei- 
ras de lei, Preço: 140:0008000, A tra- 
tar cem o Dr, ALDO PRADO, no Edit, 
Castello, Av, Nilo Peçanha, 151 - 1.º 


andsr - sale JiO, Telephone 22-5987, 
; (5 44441) 


LUVAS 


Tinge-se com perfeição, a preço mo 
úico, com absoluta solider, Sete Setem- 
bro 82, 1.º andar. (5 44439) 
EE URCA 

Vendemse dois predios à beira-mar, 
cus garaçe no melhor ponto da Avenie 
da João Luiz Alves, proximo ao Casino, 
Nezocio directo, Informações pelo tele. 
phone 42-356k. (44444) 
— COPACABANA 


Vendese casa, pelo preço do terreno, 





Rua Luiz del & ma Milario de Gouvea, proxima 


Praia. Tratar com Lago, 


. rã, 
76. 1.9 arrar, (5 442411 


za, vesidonte 4 ra dos Cajuelros 


dos omnibus desta capital, uma 


proprietario, bastando para duso 


CORREIO DA MAN 





DO PEQUENO 


ES TE O e e e mm 
sms =." =—= 


O PRESIDENTE CARMONA 
REGRESSOU A LISBOA 


À imprensa londrina salienta o exito mota) e político 
da viagem do chefe de Estado portuguez ás colonias 








Lisbon, 80 (Havas) — O paqueto 
prosidenchul ancoruu cm frente am 
Terreiro do Paço, Pouco dopote o 
nvigo “ALfornso de Albuquerque” 
pisou no lado do “Angola; À 
tripulação do aviso, entilelruda sy 
convoz, prestou aH honras devi- 
das no chefe de Estudo, 

O general Carmona embnrcou 
numa lancha em direcção u torta 
ematunto varias esquadrias do 
hvlões to lydro-hyiões vonvam so- 
bre a Inncha ie os navios de guer- 
ru davam um salvas do estylo, 

O presidente da Republica Gleu- 
embarcou no Ches das Colunnas 
fis 10 hornae 15 minutos, acom- 
panhado do sr, Salnzar, do infnla 
tro dn Marinha e do dr. Leul 
Marques cheio do gublnete dá 
presidencia do conselho, 

O Terreiro do Paço apresenta- 
va um especto magnifico. Por to- 
Un a parto, cin melo do um sol 
resplandencente,  brihavam ou 
Uniformes polychromos o ns ban- 
delras agitadas por ginn Juan t- 
gelm. As tribunas estavam ma- 
Enlticamento enfeitadas gobresa- 
indo as córew dr Legião e da Mo- 
oldade. Portugieza, Nas duas ex 
tremidodes da tribuna presidencinl 
fluctuavam as bandelmis das mu- 
nicipalidades de Lizbon o Porto O 
de todus ns municipalidades du 
provincin. Destucamentos da Brt- 
Guia Naval, dn Legião Portugues 
rm o da Mocidado Portugieya, 
prestavam honras uo chofe de Eu- 
indo. O presidenta da Republica 
Tot recebido com entijuelasticas 
fcolamações pela immensa multi- 
dão que enclla por completo a 
bell praça o quo ngltiva peque- 
nas Lundelras portuguesas, Ng 
tribuna o presidonto recelou Es 
snudações dos membros do gover- 
no, dos presidentes da Astemblén 
Geral da Camura Corporativa, 
altas patentes da Marinha e do 
exervito, Nesta oucantão bandas de 
musica executiram o hymno nit- 
clonal que fo! ouvido, de braço 
estendido, pelos otficiaes a pela 
multidão, 

Entre 28 personalidades qua sai- 
daram na tribuna o presidonto da 
Republica notavam-so o embaixa- 
for do Brasll, o cardeal Cerejeira, 
o nunclo Apostolico o os minis- 
tros da França, de Italia e da Bei- 
gica. O cardeal-patriarcia dirigiu 
no general Curmona palavras de 
bôns vindas. 

Pouco depois começou: o desfilo 
deúnto da tribuna presidancial de 
destucamentos do -exevolto, da muil- 
Finha, da aviação, membros da 
Cainara Corporativa, associações 
economicas e municipalidades de 
tado o palz. 

Terminado o desfile: o general 
Carmona tomou o automovel do 
palacio presidencial e seguiu pa- 
ra Bolém escoltúdo por tres es- 
quadrões de cavnilaria, Dos dois 
ludon'do automovel fam, a cavalo, 
Os governadores militar a civil do 
Lisbõr e o commandante do so- 
Eundo regimento de cavallaria, 

A mulldio não cessou de acola- 
mar o chefe de Estado até a gya 
chegada no Palacio de Belén, 

O presidente da Republica con- 
vidou os membros do governo para 
um nimoço no Palacio, A! tarda 
Assistir a um Te-Deum golénne 
no Monteiro dos Jerinymos sub a 
Presidencia do cardegl Cerejeira, 

Bordo do Anpola, 30 (U, P) — 
4 flolilha portuguesa aque reall- 
zou exercicios no mar doÉ Aço 
res nypaveceu ao tlvorecer de 
honteny 240 milhas aq Jur- 
go da, barra do Lisboa, incor- 
porando-se' depois da intores- 
Buntes evoluções, fd escolta de 
honra do “Angola”, Os navios 
deram salvas no pavilhão presi- 
denciul o passuram & distancia re- 
Eulunentar, formando nos conve- 
Zeu Bs respectivas tripulações, O 
Estado do snude do general Cars 
mona continua a sor excollento, 

O “Angoh", dopolu do ter fun- 
deado em Cuscage, Bogue pura o 
ancoradouro situndo em frente ao 
Tereiro do Paço, onde desembar- 
cará o chefe de Estado, Acompa- 
nhado da centenas de lanchas à 
motor, 


Ao encontro do vapor presidan- 
clal vôm tres trl-motores, 


“O QUARTO IMPERIO COLO- 
NIAL DO MUNDO” 


Londres, W (Havan) — O gran- 
de orgio da imprensa Ingleza 
“The Times! consagra longo ar- 
tigo à viagem do general Carmo- 
na ás colonias portuguazas da Afyl 
co Occlidentai “me constituem o 
quarto imperio coloninl do min- 
do”, 

O jornal gcerescenta: "A viagem 
presidencial. constituly um acon- 
tecimento notavel. Em todos os 
iogares que visitoy em Angola 
presidenta fot objecto, não só da 
festas officiges, revistas o bans 
quetes; mas de manifestações ex. 
pontanoas de enthusiasmo popu- 
ler. Todas essas manifestações 
demonstraram amplamente a af. 
feição do colonia pelos seus dirl- 
gentes n o seu reconhecimento pos 
lu maneira como está sendo ad- 
ministrada, 




























Casa Importante. offerece opportunl. 
dade a pessca habilitada e que tenha 
conhecimento da Jhigua ingleza e dactye 
logranhia, Cartas do proprio punho can 
detalhes, estade, nacionalidade. ordenado 
aimejado, 4 Rinder Limitada — Secção 
Contabilidade » Rum Haddock Lobo, 30. 

(S 44424) 


Copacabana - Posto 2 


Aluga-se um optimo quarto, casa no 
va, mobília modera, com finas refai 
ções, em casa de senhora estrangeira, 
tara casal de tratamento ou cavalheiros, 
Rua Gonlart n,º 39, (S 44414) 


PETROPOLIS 


Vendemse es predios 23 e 38, Rua 
oão Caetano, por 35 « 4y contos, com 

o er, Braga, 729, av. 15. 
(S 46067) 


CELADEIRAS 


Westinghouse, Norgo e Crocloy, 
Por preços baratisaimos. Faclli- 
ta-se o pagamento. B, 7 Setem- 
bro, 28. Tel. 43-47, (8 40540) 


o e e e gd 


* COMPETENT LADY 
STENOGRAPHER 


Urgently required by Ameri- 
can firm, Brasilian preferred. 
Apply in own handwriting P. 
O. box 1786. (5 46231) 


i Ã ET 





A. MALA 


Malan armurtos, desde 1408000 
*Accos para roupa, chapeleira 


para senhora, maior sortl= 
mento de artigos para 
viagens 


ATTENÇÃO 
40, Rua Cnrivca, 40 
T. — 220274 
tE 443501 





SOLUÇÃO SOFA-CAMA tica: 


mag 
DR TO EXPOSIÇÃO:23:3430 
2558 
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Jim Sio Paulo de Loanda, ca- 
pital da Colonia do Angola, & 
catringem prosidencia] teve gran 
do dlttculdndo om avançar entre 
2 mullidão que uueitimiva o prent- 
donta da Republica, A! nolte do 
di Cd chegado wu mesma multl- 
dio, apinhada en frento ao pula: 
clu do govoermador, Inslatiy para 
que o Eoneral Carmona apparecog. 
so À cuvula, O prosimenta: acce- 
deu nos desojos do enorme massa 
de povo e, sorridente, agrmideceu a 
manlfostação. Soenas senjellian- 
tos Bo reprodizlram om todos qu 
lognebs onde ora visto o chata de 
Estado. 

O enthuslasmo com que tol 're- 
cebido por toda a parte q prest- 
dente da Republica constltuty jus- 
fa homenagem 4 administração 
fls, No espaço da poticos unos, 
conseguiu pôr nos findriças cojo- 
niaos, longo tempo nal admine- 
tradas, a meania orem que: pos 
nas finanças da Mãe Patrin o inntj- 
uUrou nm reginion do deservolvi- 
mento colonia) perteitamento ade- 
iuado às suns responsabliidades!, 


UM CHA! AOS JORNALISTAS 


Liahoa, 90 (Havas) — Um com- 
municado de bordo do paquete 
“Angola! em que viaja. o general 
Carmona quntncia que o presi- 
Gente da Republica ortereceu um 
cla nos ropresontantas da tim 
prensa (ondo pronunciado por cg- 
su cecasião: um dixeurao em que 
expoz os Iulizos resultados dia sus 
vista do Africa, O genoral do- 
cinrou que à sa prosento viagem 
do, Africh não era nais do que q 
prosseguimento da” politica Impa- 
nalderinido em 1933 no Acto Có- 
lontal, accentgor o alto elgnttica- 
do dasta crizeiro e exnltou a pro- 
Posito o putidotiumo flol o fervo- 
tuso de que lha tinham dado conse 
tantes provas os portuguezes, gem 
distincção de taça nem de côr, 
Terminou aftlrmando gojennemen- 
te a unidade indestructivel do ini= 
pero portuguez o a sum Ingllena- 
bilidade, 

Lisbon, 30 (Hays) — Todos os 
Jornaes são unânimes em saltan- 
tur o exito da vingem preelden= 
cla] 4s colonias portugueêzas dn, 
Africa Ocoldental, 


0 “Diário de Lisbon”  lombra 
que “todos na prrcelias do terrl- 
torto do Portugal têm o meésniy 
valor e acorescunto qua a patria 
partiu com o presidenta da Te- 
publica e com elo voltou,” 

Lisboa, 30 (Hnvas) — O geno- 
ral Carmona ofivreceu um al- 
inoço aos membros do governo a, 
que estiveram presentes todas os 
ninistros “com excctição do titu- 
ler da pasta das colonias que fi- 
ou em Angola. O nimoço decor- 
reu numa atmosphera chata de 
enthusiasmo « cordluldade, Deo 
uutra parte, o Fe Deum celebrado 
no Mosteiro dos Jeronymos, sob a, 
Presidencia do cardea] Cerejeira, 
num festejar o regresso do gene- 
tal Curmonia, reuniu no Sumptuo- 
so templo o que de ranis distin- 
eta contr a sociedade lisboeta. 

Lisboa, 30 (Favas) — Annun- 
cla-so officialmonte que, para ce- 
Jebrar o exito da viigem pres)- 
dencial A Africa o o fellk Te 
brosso do presidente da Republi- 
ta, foram postos em Ilberdada 
varios detidos: por delictos pollti- 
Cos 9 Bovinos com responsabilida- 
de attenunda, 


TO ma Om 
Noticias de Portugal 


ACCUSADO DE UM 
DESFALQUE 


Lisboa, 40 (U. P,) — A poli- 
cin procura um fúncclonario ca 
tmunicipilidado de Lisboa, de so- 
brenome Cintra, ncoúsado de um 
desínique de importancia Euporior 
a cem cortos de rúls; 


HYDRO-AVIÕES PARA A 
MARINHA. 


Lisboa, 30 (U. P,) — Em ge- 
tembro; chegarão ao Tejo dozss 
hydro-aviões adquiridos na In- 
Elatevra pelo Ministorio da Mari- 
nha. 

Quatro dolles são destinados ao 
centro do avinção do Aveiro e, os 
olto restantes, ao centro ds aviá- 
ção de Liston, 


CONCESSÕES DH' VIVEIROB 
DD OSTRAS: 


Lisbon, 30 (U, P) — Fo) pu- 
hlicada uma portaria prohibindo 
Provisoriamento a concessão para 
A exploração de vivelros do ostras 
concedida q algumas finas partio 
cularos, 


CONDECORAÇÕES A “MOCI- 
DADO PORTUGUEZA! 


Lisboa, 30 (Havas) — Reves- 
tlu-sa de solennidade a cerimonta 
da distribuição de inslenine a 0º 
nmbros da “Mocidade Portuguo- 
zu" que acabam de sor graduados, 

O acto fot presidido pelo minia- 
tro da Educação Nacional, que 
pronunciou um discurso ajlustvo 
ao acto, 





PRATA - OURO | 


Prata quebrada e antiga, ouro, bei- 
lhantes, comprade À Trav, Ouvidor 8, 
avaliação gratis, Tel, 2]-3609, 


(5 44422) 


Ha escapamento 
de gaz em seu fo- 
gão e aquecedor? 


Tem defeito? O mecanico gaxinta BA 
PTISTA concerta, gradia, limpa, pinta, 
garantindo economia. Tel, 291228, 


(S 42489) 
eee mem 


GERADOR 


Da elnotriolidade. Motor a gazro- 
lina quo forneco energia para 
Hluúmninar residancias, tocar rn- 
dios, carregar baterias, acclonar 
pednsnas machinas, eto. Preços 
b 





aratissimos. Rua 7 do Setem- 
ro, 38, 1.º andar, <5 40542) 


Banhos, Massagena, 


DUCHAS Rua Tolxeira da Frel- 


tas, 27 Lap, — THORMAB. 
CARIOCA, 22-1046. 


(8 44407) | 
JOIAS 


— Brilhanteu de qual-' 
quer valor, compram-se 
Vondem-ne, Trocam-se, Verlt- 
Quem os nossos preços. Officina 
propria. Casa do absoluta con- 
flançe, Rua 7 de Setembro, 54. 


JOALHERIA UNICA 
«5 46074) 


Tango Argentino 


TODAS AB DANSAS DE SA- 
LÃO, AULAS INDIVIDUAES, 
DIARIAMENTE, 

Praia de Botafogo nm, 413 
Telephone 26-0950 
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NO INSTITUTO DOS 
COMMERCIARIOS 


Aposentadorias e pensões jul- 
gadas pelo conselho adminis- 
— tralivo — 


O Comuolho vem de julgar os 
Nemulntes piognssis da anosontas 
Moriks e penso dos Doparih 
montos Reglonies do Instltuto 
dou Cnmmerciarion; 


Relator unngeliolro Sylvia Jr. 
guolralo— Ge teria — (US. do 
Salvador) — José Mattos du 
Gerquolra, Cof JMomolognuda A ano 
vonindorii de 100400, 

de Ragiho — (5; Paulo) — Ou 
many Buono Franco, ful ETR tD 
gado aposentadoria da JES$300, 

de Meplão- (D, Foderal) 
Elsa Yomazh fol homologada-a 
penado de s04000, 

Se Tegido — (13, Federal) me 
Murgarida Pinto Cahral, fol hor 
mologada a pensão da 624600, 


se Tegião — (Jultm) — Tal. 
xelra Martins & Ulm. estubeloul- 
da A praça du Eepub) le, 40, par 
ru o fimo romularizar pita plo 
tuação eu do vens funcolonnrios, 
Communion as niturações haviduás 
dosdo Janeiro do 1936, O Conto 
lho homologa a decisão que ai 
torizou 6 recolhimento do debl- 
to da flima vequarento em pits: 
tigões mensner, Juntimento com 
Ha prostuções quo so forem vens 
vendo, recurmmendando, entro- 
Uinto, à MógiÃo que a competem: 
Sim da iocisdo de tacs cusds: va- 
tdo reservado no sr, imnistro do 
Trabulio ue doverá decir a 
convetilancia da ralaçho dos ju 
Pos jmoratorios, MRejator qonse- 
Muro: — avi da Visconceltas: 
Se Nebgião — (Do Fedaril) — Ju 
ve Montelro du Fonseca, pedindo 
apesentidoria, o Conselia detore 
mini soja o presente processa 
encaminiiado ao Conselho Nacto: 
nalido Trabalho, pri quo devida 
como do direito, 

da Rogiio — (8, Paulo) — La 
drclo Barreto, fol homologada n 
aposentadoria de 1TRENOn, 

Sa Neglão — (1, Federal) — 
Annno Ribeiro, foi homolngnda a 
aposentadoria do 15000. 

d Regio — Si Palo) = Co 
rlha Moreira Lopres, foi homiolo: 
Run ponsão de Fog, 

2º Hegikoy — (Bultin) —- Mary. 
Altolnnibro Tobelem, requerendo 


restituição, mnutórizada a yestl- 
Eulgão do ISTEGOO, 
* Reglão — (8, Paulo) — 


Laura Brawner, rogncrenito réu- 
Heniohos muLorizadi o tentitulgÃo 
de 1JU$500, Helatos conselheiro: 
— Joss Pinto Lamarca: — $º Re- 
Rlão — (TD. Federal) — Raul 
Fernanda, [ol homologada a 
aposentadoria do thagiou, 

8" Regiho — (D, Pedoral) — 
Olinto a Souza Pinto, Lol Nomoa- 
logndn a aposcitadoria da dU0F, 

14 HegiÃo — (Nlotoroy) — 
Maria da Annunciação  Matoy 
Valle, fot homologada ponsão 
de GUF0O, 

&* Região — (D. Federal) — 
Toaquim Alves Fernandes, em 
Hrottimo, Lol Nomologudo a de- 
cisão, 

Sº Negião — (D. Poderal) — 
Fuligpa da Assumpção, requerons 
do transferencia, foi homologada 
w decisão dn transferencia no 
valor de Gá3g009. 

“e Núglão — (D, Foloral) — 
Antonio de Driltn Nogueira, tol 
homoldguda aondecisão que conuça: 
deu à aposohtndoria da 1618100, 

WeTtegito — (3, Paulo) — An- 
tonto Gunrra, tol homologada a 
apomontndoria Ma 1954000, 

4* Negião — (Retlfey — Lott. 
ola Bastos, fol homologada a de- 
ulsão dengitoria, requerundo qem 
tituição, 

4º Regio — (Meolfe) — Jogo: 
pha Nacinia de Souza, regioes 
do restituição, foi homologada a 
decinão dongatorta, 


om me 
O isolamentos dos con- 


tagiantes 

A Inspectoria dos Centros de 
Saude, (8, D. Federal), 
Peseciios & publicação do peguin- 
e: 

“O dr. Pindaro do Carvalho, do 
Contro de Saude n. 1, acaba de 
encontrar pelo exame systematico 
em manipuladores de “generor tll- 
menticior, 12 portadores de Dacil- 
Jos detuberoulose im um arma- 
cem à rum Vistondo do Pirajá; 
casn dao Inctleinios ria São Ola- 
mente; prmazem praçi Santos 
Dumont; hotenuim av. Alnuti- 
ca, Barão da Torre e Voluntarios 
da Patria; padaria 4 run São 
Clemente; rvestauranto À avenida 
Atlântica e Hotel nessa mesma 
tvenida, 


Cumpre sallentar que os pros 
prletrrina dessas Casas afastaram 
immodintamento das furteções 
que exerciam os empregados 
apontados como doentes e cornta- 
Kiantes do sous troguezes.! 


HOSPITAL CENTRAL 
DO EXERCITO 


Centro “de Estudos 


Renllzar-seh amanhi q noasio 
do estudos do Hospitiil Cantral 
do Exercito, com a moguinto or- 
dom de trabalhos: 

1 — Lúltura o volação da acta 
da seesto antorior 

LI — Dr, Ernestino da Olival: 
Fa — aj Ulccra dondenal a gas 
trectonila (vom aprercntação do 
lountej; b) anperdicie tntaurmas 
tlón; o) clra eltuirgica da vart 
vocelo; 

UI — Dry, Pimoita do Meito 
— Porlcardito hemorragica com 
Aprosontação do doonta; 

IV — Dr. Jurandyr Manfradl. 
ni — Mastllado do tratamento 
pela convulstotherapia mé &, M, 
O. (cum apresontação do doente), 

V — Dr. Guilharme lautz — 
Sobre tm caro de enxerto cuta- 
ten! 

VI — Drs, 
a Americo 


[20 , 





Oswaldo Mortelro 
Peralta — Sobrto O 
tratumetito elrurgico do mega- 
tolo tecpelvinno pela rescoçho 
parcial do esphincter da Múntier 
(com aprossitição do dosnto), 

& entrada 6 pormitttida nos in 
Enressadou, 








MOVEIS 


TAPEÇARIAS 
DECORAÇÕES 
. 


Radios : 
Refrigeradores 










coa 
Datos CEquresa 


Csteto, 55 » 63 
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Apartamentos - URCA 


Aluga-se noros e modernos, proxi- 
mos ao Balneario, & 1804 e 4307 e ta- 
x0s, sendo um para solteiro, & rija Ccta- 
vio Corrêa 47, chaves no local; Tra 
tase com Abel, das 14 de Jó horas, Edi 
tício Ouridor 10,º andar, sala 1003, 
tel, 423080, (543510) 


Apartamento - URCA. 


Familia inglera que se retira, que 
vender moveis completos para Aparta- 
mento, 01 rende os moveis teparadamen- 
te. Para ver e tratar das JO &s 6 
horas todos os dias na Rua Octaris 
Corrêa n.* JP. Apaitamento 3 
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El 
PER 


Casal 


SÃO PASSAGEIROS DO “CON- 
TE GRANDE” DOIS MINIS- 
TROS PLENIPOTENCIARIOS 


Jovens fascistas que 
regressam à Italia 


Esteve fúndendo: na Gunnnda- 
ro, hontem, o “Conta farando”, 
procedento «lo Genovivio cscajuz, 
e cm viagem para Buunos Alves, 
Esto transatlantio Jelitno Vulu, 
Como dus Vingens nnteriorse, pto- 
pleto do passurolros. sondo a 
maloria em transito, 

Hare o Rio (ransportoy, entro 
outros, os segulntes: doutora To- 
sede Bias, Afionso Bandeira de 
Mollo,. MM. Wovreira (Guimarães, 
Luiz Jorgo Forretru de Souza e 
senhora, Giovanni Frunoviçi, 
Norberto CGereruin q uentiore, 
dr, Eugon Clotenters ergoilel- 
ro Nicolne do Makay, Cesar de 
Mello o Cunha, dr, Andor do Núgy- 
Meckwart o senhora, Lady Peel, 
Giovani Liannettl Wosel, mnes- 
tro Aario Poragallo, Att 'To- 


São Salynior, 
Dois diplomatas 

“Conto Grande, Tm & om, Al- 

borto Bellardi Riect, novo mi- 


bo Uruguay a outro € o miriia- 


Argentina, ur. Conrad Jenny, 
São, tambem, 
transatlantico da, companhia Ttu- 


Shelros Nomolo Acton! 
Kuiper: 
A bordo do: “Conte Grando" 


e meninas) de São Paulo, 


LARANJAS FLUMI- 
NENSES 


promissor, 


12,344 onfxas du 


letmanha e 10.M4 A Inglaterra. 


Vae pagar o imposto 
de renda 


Perante u Justica Privaliva do 
Minas, a Fuzerida Naclonal prú- 
poz executivo fison] contra Yral- 
demar de Oliveira Costa, para co- 
bennga da quantin do 1: N4StaO, 
de Imposto do Renda. 

O juiz julgou procedente o exe- 
cutivo, e o executado ageravou 
para o Supremo Tribunal que na 
Bossão ulllnin, sendo ralatur o 
ministro Plínio Casa, negou pros 
vimento to recurso. 





—— 


REVISTA 


“SPORT ILLUSTRADO” 


Mais um numoro do “Sport Il. 
lustrado” 6 posto um circulação 
em todus as bancas de fornãos e 
revista da cidade. Apresentando 
Unia toledo graphior bem eculda- 
da, com uma artistica capn a co 
rem, focalizando tm attitudo do 
urack prulistas Jurandyr, “sport 
Ilustrado! pública variada ra 
poriuzon sobrs os divargos qton- 
tecimantos sporiivos do Brmsil e 
do Mundo, 


CA SCENA MUDA” 


Mnlo um númoro deaso popular 
cemanario carioc está em cir 
citlição nam bancas de jorisos q 
rovistas du cidade, Varias pagt- 
nus interyas do querido mniizl- 
Ro apresentam  photograpllas 
das onte famosas flutua da Lê: 
lr, O texto constilueno de um 
recentissimo q. Interessanto natt- 
elario do THollywogd. Doupertam 
tgual interosso na secções hab! 
tunes ato NA Scona Miúda! sobra 
bai olegnncia e nitto culina 
ria, 


IT =— 
RESIDENCIA EM 





SANTA THERESA 


Alisgase eentendila residencia & 
Jonquim Murtinho n. 268, terreo, para 
familia de tratamento, Vêr e tratar nú 
local, (S 53516) 


et eta e eme 


— RESIDENCIA 


Augase optima residencia de estilo 
para pequena familia de tratamento, Vêr 
à Avenida Juko Fortaio p. 66. Gra 
jatú, (5 2u416) 


EE > Pa E DOCA opened 
Equipos dentarios 
trpo universal, vendemese com Jenga 
garantia por preço de vecsilão, Ver e 

tratur na rim da Conslituição, 33, 
EA Te 
SEU FOGÃO E 
AQUECEDOR 
TÊM DEFEITO ? 


Encapa gar O goeinta CARLOS, con 
certa, Umpa, pinta, gradua cjneriedado: 
garante economia vas contas 'P, 48-301% 

(542117) 


VALVULAS 


Para radios de qualquer marca 
por preços baratissínos, R, 7 de 
Setembro, 38, Tel. 44-4171. 

(S 40742) 


REFEIÇÕES 
A DOMICILIO 


DA ESPLANADA DO cAs- 
TELLO A COPACABANA 
a Industria Culinaria Carioca 
fornece refilções do fino pa- 
ladas em murmitas hyglant- 
cas hernicticamanto fechadas 
Entragas em carros proprios. 
Av. Rainha Elizabeth, 132, 


Tels. 27-9168 e 27-8095, 





















(Ss 4RMI 


NA INTIMIDADE DO LAR 


ROBES -- PYJAMAS -- VESTONS 


Aa fa, 













































imel o familia, Corlos Ziecolo E 
nutros muitos vindos do Recito e 


viajam no 


nistro plentpotençinrio dr Tala 
tro plentpotenciario da Sulisa na 
Wissageirys: do 


lana o conhecido tenor alemão 
Max Loronz, que vas cantar no 
Thentro Colon, de Buenos Alres, 
9 commandante Tvan Serra Linin, 
o dr JF. K. Pristor, o 06 engp- 
e Jobm 


Terressa do uma viagem do re- 
trelo 4 Ttulig um numeroso gru- 
jo cde Joyons fnsclstas (meninos 


a 
A EXPORTAÇÃO DE 


A producção eltricula no Estn- 
do Rio tem augmentodo de modo 


Durunto o mes do Julho, no 
nosto de Embalngem da Yructas 
do Alcantara, forr: benofieladas 
lnvanjas, das 
quacs 2,000 destinavam-se 4 Al- 





ruu | És fontes, 





JACADEMIAS 
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) Alemã 
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DIVERSOS ACTOS 
DO SECRETARIO DE 
EDUCAÇÃO DA MU- 

NICIPALIDADE 


Pora usaignadon cs seguintes 
noto nm Sovpetari Goral de Bdi- 
engao o Cultura da Mintelgalida- 
do dosta cupltnt; 

duto men eifelto: 


Fool tornado sem eftelto o goto 
do 25 Mo Julho do 1935, pelo qual 
tul Napoleão Malheiro contratido 
perto cargo de auxbiar téchuico 
dos Curnis de Continunnão e 
Apericlyonnonto, da Direutorkt 
do Educação do Adultos e Dittu- 
são Unltural, 

Gontrátus: 

CH secratário oral devidamento 
antorizado pelo prefeito, no nftt= 
elo no. 470, de 26 do julho de' 7948, 
dessa Secrutnria Geral, contintou 
ve Segulntos marventuarios párnco 
rargo do pyenfesmores dom cursos 
dy continuação e aperfelgonmon- 
to, JR Ditectorin: de Educacão de 
Adoltos e Nitusão Cultural: 

Motgarida Marth Alneoque Rita 
Grando, Leonardo Isunc dos Reis 
e Muro Portelinha de Olivelru, 

Doslgnagões: 

Pol desiguudo q estaginria do 
Departamento de Educsnão Cló- 
tido Melo Castro, para substituir 
durante o neu impedimento, n nro= 
fosenra primaria Lais Marik Bo- 
tolho Mansa, lecnciado, por um 
Anho, w partir do 17 de maço, 
polo decreto n, 8.974, de 4 de fe- 
verciro «do 1950, e percebendo ox 


d serem pagos pela verba propria 
do professores primorios; 

Pol designada Di -Montena- 
Bro pari substitutr, durante o seu 
impedimento, n enfermeira esco- 
lar do Departamento de Educação 


cimento, 

Foi designado 
Pinto, em vivtudo de clansitica- 
qo oluida nó concurso do formn- 
ção lo professores gocindarios da 
Vniversidado do Districto To- 
Horal, pure aubstitutr, duranto seu 
Impedimento, o professor do ej- 
Sitio tovnloo  eucundario Candido 
Alberto Pereira, 

Fool dispensado, 
ourgo de profosser substituto do 
ensino teohnico gecundnrio João 
Pedro Muller, 

Tot dispensado, a pedido, He- 
lena de Azevedo Pay, da stbatl- 
tuição da anfermelta escolar, du 


Celento Cânizares-do Nascimento. 

Rescisão ie contrato: 

Fol resoindido, a pedido, do 
Elevah Costa Garoa, o contrato 
lrvrado entro: colina o esta) Secro- 
turia Geral, para cxercer;as fume 
cuden de balinina do Thentro Mu- 
ntefpal, 

Suspensho: 

T'ol suspenao nóa termos do ar- 
Ugo, do decreto n. 44-4, de 7 
do agosto do 18499, por olto dias, 
o carpinteiro da D,. P. A. Bs 
Antonio do Espírito Santo, nor 
falta de nesiduldade, 

Afastamento: 

Foram concedidos 180 diam, sem 
vencimentos, em prorogação, 4 
oorista contratada do 'Thentro 
AMuninipal Lucia Della Valle, 

Revnlidação de neto; 

Fot revalidado o asto de 35 de 
março ultimo, peio qual foi con- 
cedido um anno do licença, nos 
termos do decreto n, 1,371, do 4 
do fevereiro de 1030,:a partir de 
11 do março, À proíessóra prima- 
ria Luiza Leite Carmelo, 

DD 


Ainda a construcção do 
stadium nacional 


a 


Uma reunião na Secre- 
taria do Interior 


Sob a prosilencia do comman- 
dnnte Attila Sonren, secretario gos 
ral do Interlor o Ecgurança qa 
Prefoltura, reuniu-se, cn gou Ra- 
binete; w comissão, incurmbldn 
de cstudar 1 localização do um 
stadium nacional, 

Pelo angenhelro encarrerado da 
parte technica foram exposto dl- 
versos marpas, graphicos e pla- 
nos do mesmo, 

Em segulda, fol endereçado no 
presidento da Republica um telo- 
gramuna, soiloltanda tyma audien- 
cl para entrega do trabalho. 





































































vencimentos menunes da) GaOgonn 


Mn Colestu Cantares do Nús- 


Ciro Augusto 


a pedldo, do 


lopartariento de: Educação Alda 
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& ESCOLAS 


.e——— 


FACULDADE NACIONAL DE 
MEDICINA DA UNIVERSI- 
DABI DO DRASIL 


Hoje Min 31 do ngosto de 1038: 

e ama pel her 

Vinemacilogi —- na ento das 
provas enorigtads, 

AM 2 horas du tarde of 
nMimnos de ni Int a 807 o os de 
Potiduntos, 

de aguno qneicos 

Tuchaton poratária — na una 
RT IRA BRUTA UTI RA 

SOM bo berma ai minniil — Da 
OST TUR FEST ETTA 

Am 10 horas da manhã — on 
alunos demo 1514 204. 

Reno quodigo: 

*Ceripenticar = No Laboratos 
rip do Ppanitologin: 

Ade qiohoraia du manhiv— os 
alunos do quiri a Sub, 

Vhstmadlas 

o mms! 

Clundes — na PralaoVormalhe. 

Am It horas — Todos os alum 
nos mutridulntos, 

No daiç: 

Shimo Tudustrial = na praias 
Varmolha, 

AC hora md pardo — Toldos 09 
mimimnos wintriçilados, 

AVINO: 

Usti convidado q. comparecer 
d Faculdade, o pxalumia do cure 
so complementar, mp. Dransto 
Vovpueiro piri tratitt do aseline 
ptocdo sem inferpanas 


DIRECTORIO CENTRAL 
DOS ESTUDANTES 


Jenlizonsso ontem, ds & hem 
ras o tel molto mo menÃo qro 
diunriao aumann) ido Directorio 
Central don Estudantes dn Uni. 
versidado lo Intl, Notma ro 
unido fornnto tratulos diveraDe 
assumplos do inportúncia para 
de ola ninapulta ria 


FAUULDADIE NACIONAL 
bo ningrro 


Hojo dn horas da tarde, ne 
Froutdnda o Nutlonaboda Direito 
da Volverstdado do Brasil, será 
homenagendo pelom bacharelan- 
Uuiecalo Luis nor molivo de gua 
receita nomeação no onrgo de 
Joliteguihidratico de Direito Ju- 
uleintio Civil o prvi, Ortasr da 
Cundiao 

Em nome da turma, Enlará o 
pemduiniuu Murilu Pinhetro Al- 
via, 

De o] 


dd 
O caso da viscondessa 
de Guipperville 


Buenos, Aires, 30 (Havas) 
Forum envindos 6 Cúmara Cri 
eminal cos qutys relativos & prisão 
preventiva docretuda pelo Jutz do 
instrucgro Vazquor contra q vias 
condessa de Guippervilie, implica- 
dano censo do Lestamento falso 
do milorario Jicnrdo Garcia. 


De eo mai me 
Nomeações, designações, 
transferencias e outros 
actos na Secretaria de 
Assistencia da Muni- 


cipalidade 


Na Secretaria Gernl de Naudo 
e Assistencia da Proieilura fo- 
rónt asbienudos ou seguintes 
actos. 

De nccordo vom a autorização 
do prefeito do Districto Federal, 
exrada no ofício n. 4,287, da 17 
ve nposto do 1435, torarm admittt- 
dus ca neudemitos: de medicina, 
volerinavia, Jiollos Ibraliim Zi 
dan, Alberto Bermann Tolipan, 
Celto Crrvalho, Tek Irinheli Ma- 
gde Mngor Ernonl Ollvolra Base 
ton a Orlando Nerrotta de Athiye 
de, Julgados em enieintorias con- 
Medus de úmido, como vaclrindo- 
Pes do servico anti-rablco, con- 
tentadis als o fin do corrente 
oxercicio, percebonio 150% (cento 
8 cincoonti mil vGley mensaes, fi- 
eumdo a ariturio exclusivo do se- 
cretnro gem] de Suudo e Agnla- 
tancia contedor aos serventunrios 
contratudus, «quando fm possibiil- 
tados de trabalhar, por molestie 
adquirida om merviço a devida- 
inento comprovada pelo Contro da 
Periólas Modleim, a dispensa de 
ponto, cont saluvios retuzidos, na 
contorntidado do decreto n.:2,134, 
de 14 do abril do 1945, podendo 
& criterio da tulmministração,  ne- 
rom definitivamente dispensados, 
quando não mialy  conviorem cs 
Leuy servisus, 

Transferencia: 

Transterindo do Fospital Cur- 
los Cleugas, porta o Hospital do 
Prompto Soçenrro, q clrurgito qu» 
Peraute do, Henato Pacheco Fi 
O 

Pransferindo do Hospital de 
Prompto Soccorro, para q Hospl= 
tnl Carlos Chngna, o clrirglão nas 
intento, dr. Jorge Moltinho Dos 
ria; 

'Transferindo do Hospital de 
Prompto Soccnrro, para o JHos- 
pital Carlos Chagas, o cirurgião 
auxiliar, dr. Lino Dloclecinno dos 
Santos. 

Trenscerindo do Hospital Mi- 
&gucl Couto, para o Hospital dr: 
Promto Suconrro, o cirurgião as. 
sistente, dr: Darvy Bastou de Sous 
2a. Monteiro, 

Transterindo do Dispensario do 
Meyur, núra o Hospital de Prom» 
pto Ececorro, o cirurglão asslus 
tente, dr. Washington do Castro, 

Deslgniição: 

Designado o praticante de ens 
formelro, Iramain Pinto Pereira 
Neves, para gorvir no Dispensa- 
rio do Sapá, 

Dosignando a enfermeira de 
obatetrncta, Henriqueta, Louralro, 
para servir no Dispensario do 
Bapo, 

Uenignando o prattennte: de en- 
furmeiro, Zutefky Cerqueira Rá- 
mos, para ecrvir no Dispensario 
do Sant. 

Designando o praticante de ane 
fermetro, Marcelino Varela Ri- 
cohera, para servir no Dispensa» 
ria do Sapé, 


=== ====——— 


HOTEL 


Alugar um, em estação de aguas, a 
? horas do Kin, com 15 mr s, Junto 
Inte, tel, 414 





(S 43557) 
(oem mia RETA 
de ctamine com 


franjas de linho 
a 58000, 


STORES 








Listado diver. 
sas côres, 


GORGURÃO metro 58300 
TAPETES Para lado do ca- 


ma a 68000, 
CAPACHOS a 28500. 
GALERIAS STO Ati) 


TOLDOS DE LONA 


Vendas 


— EM —- 


10 Prestações 


CASA FERNANDES 


Rua 7 de Setembro, 186 
Teis, 23-4064 a 92-8578 


1% AtXETY 


| 
| 
| 
| 
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Apartamento - Praia do 
Flamengo 


Dele 2008, Mobilades ou não, Linda 
vistn, Otimo restaurante no andar ter- 
180, Elificin Judeu, Praja do Flamen- 
po, Gs (543525) 


E a =. 


Livraria Alves 


A DO QUVIDOR, 166 








Livros collegines o nnadamicos 


Exxr) 


ce 


ADIOS 


PHILCO, PHILIPS e FILOT 
Por preçom bnratinnimns, Eacia 
lita-ne o pagamento, A, 7 dé Se- 
tembro S& Tel, 4U-4171, 
(S 405421 


HOTEL SANTA 
THEREZA 


Rua Almirante Alexandrino 
— 176/184 
Telephones 22-4088 4355 


Grandementa melhorado nas 
nuas  Installuções Internas, 
ettereco precestemente à eum 
rasta cilentella, esplendidos 
quartos com todo o conforio 
moderno a preços modicor, 
tetiro tdeul para familina 
Cistinctam, Mesp de primeira 
ordens Grande parquo vas- 
taz Jeedins cercados de frone 
“ E nivores, ando so rerhi- 
rn um eródo montanha. Hel- 
In vista cobre a bahia, A* 35 
ininutos do centro, com bon- 
des do 10 em 10 mitutos. 
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, DINECTON 
M PAULO FILHO 


Med. 6 Off, — Ar, Gomes Prulro, GI/6M 


o MEDACTEU CIR 
CONTA ndo 





REAFFIRMANDO AS INTENÇÕES PACIFICAS DO REICE, 
A IMPRENSA ALLEMÁ NÃO EXCLUE A POSSIBILIDADE 
DE UM CONFLICTO ARMADO 


05 ACONTECIMENTOS INDICAM QUE A CRISE TCHEQUE 








Borltm; 30 (Rdwnrd Beatito, 
correspondente dm United Preas) 
-— A ntmosphera indion claramon- 
to que mw crise tchoque está en- 
trmndo na phase Cinal, Os obser- 
vadores noutros dkpermim ima so- 
lução dentro do tresa seis sema- 
nas, Agora, qual será essa solu- 
gão é o quo nenhum deolles se 
aventum a predizer, nom ninguem 
parece sabol-o, muis appitento- 
mento e Isso, não sómenta em 
consequencia do afrouxumento da 
campanha de imprensa comu pela 
propria altitudo do Ministerlo do 
Estrangelros, n Alemania espera 
uma solução permanente do pro- 
blema da minoria até o oltommno 
mas, não, um concliuvo, + 


Os cireulos afficines mostram» 
es reservados, mas nm “Pollische 
und Diplonumlisch Korrospon- 
denz", consideruda  quasi como 
mendo o porta-voz daquelio minis- 
Qrio, MSSOVCrA que qualquer qua- 
no ostrangelro dudo no sentido do 
per encontimida uma solução no 
problema sudolo dovo reconhecer 
m necossidide de medidas posltl- 
vas e breves, no invés dos gestos 
Inutels que os tchegues vom cf- 
fectuando ha vinte annos. 


“Qualquer tontntiva estrungel- 
ra bem Intenclonndn, deciam o 
orgão, sómente poderá ser de ull- 
lidade se Jevilr em conta eesas 
condições. Org, isso não aconto- 
vor se us grandos potencias de- 
monstrarem em volição no gouvor- 
no tcheque uma attituda concita- 
torla porquanto, na nova buse 
proposta por clle & minoria allo- 
mil parvo prosegulmento das ne- 
gociações nada do concroto oxistia, 
Se 05 palzes estrangelros aludem 
& crise tcheca e À possibilidade 
dela se: tornar mais agudo, pa- 
rove necessario mue tios paises 
tirijam ms suas advertencias m 
muem de direito e que estutin em 
posição de mudar os factos de con- 
formidide. con os principios do- 
mocraticos. ““Podo o povo é sobo- 


| , 


MA PIASE FINAL 


tano no-seu proprio territoro" 
prosegua o Jornal, e Isso deve sor 
folto pola força ow tão doprossi 
quanto possivol!, 

Cortos elreulos, aqui, dão o 
chanceler Hitlor como: no sentin- 
do ainda resentido com a Impres- 
são produzida no estrangeiro de 
que-elle fol forçado 'a recuar, por 
ocenalão da crise de malo, em 
consequencia da firme attitude da 
França o da Inglaterra, Actual- 
mente; a Improssão predominan- 
to entro os observadores noutros 
é que a Allomanha, naquela épo- 
ca, não movimentou tropas em 
divecção 4 Tehecoslovaquia, 

O tom ndoptado por sir John 
Simon, no reconte discurso pro- 
ninciado em Lanark, é qlassifica- 
do. por certos clrenlos allemies 
como o de “um mestro escola”, 
pouco Indicado port apugar o ro- 
sentimento do Puchrer, 


ATTITUDE DO BXPECTATIVA 


Berlim, 30 (Havus) — A ati- 
Lude do governo do Reich con- 
servurão provavelmente o seu 
avtual caractor de expectutiva 
ató o regresso a Berlim do em- 
balxador britannico Neville: Hen- 
dorso. A opinião publica als 
Josnã fcou profundamente: Im- 
pressjonida pelas deliberações 
do gublnete brilannico no tocante 
no problema tcheque. Não resta 
nu menor duvida que mn actividade 
Mplomatica  pritannica  influlrá 
consideraveimente -sobre loda re- 
eolução que eventualmente venha 
a tomar o governo do Reich, 

Todívia na ausencia de infor- 
mações detalhadas sobre as reso- 
luções tomadas pelos ministros no 
correr da reunião desta manhã, 
09 circulos políticos observam a 
oste rosprito a malor reserva H- 
mitando-se a dizer que antes do 
ss pronunciarem desejam infor- 
mações mais precisas que as que 
possuem actualmente, 





De maneira geral os-commenta- 


Correio da Manhã 


“Sangue e terror espalhado pelos tchecos!” 


ESTÁ ENTRANDO 


rios da Imprensa dão n Impressão 
de certa confusão, De un Judo 
continuam Intransigentes e rejel- 
tam a idén de qualquer compro- 
misso relativamente no problema 
du minoria allemã dos sudaotos, Dé 
outro Indo não excluem a possibi- 
Hidado de um confiloto o rearlfir- 
mamas intenções pacíficas do 
Reich e obedecendo evidentemen- 
te a uma senha pretendem quo 
ns grandes manobras do Retch não 
passam do um acontecimento per- 
feitnmonte natural e nada têm 
do mula njarmante que as mano- 
bras quo vêem sendo reulizadas 
noutros palzes, 

AINDA A REPERCUSSÃO DO 

DISCURSO DE SIMON 

Bertin, dO (Muavas) — O too fa- 
voravel que o diseurso do sir John 
Simon encontrou qu opinião pu- 
bilea britannica está sendo com- 
mentado nqui com magon e nze- 
dume. Nos elreulos politicos se 
dockhira queco governo brilannico 
confitmou as dosconfianças alle- 
mãs e so-roconhece que a posição 
de Dragu-so qcha reforçada, Ac- 
cusa-go a jmprensa britunnica de 
informar mn opinião publica sobre 
p situação tchequo do uma manel- 
ri demusindamento unilateral, 
Quanto no governo inglez o Jogo 
do Londres cra evidente; preten- 
dia-so fazer pressão sobre os su- 
detos para os obrigar À reconsi- 
derurem a sua altitudo e a accel- 
turem as novas propostas do go» 
verno de Praga, Como quer que 
geja, declnra-so nos clreulos, ber- 
linenses, as: reivindicações Zssen- 
clses: dos sudetos, especialmente 
no purte lose refevo & sun nuto- 
nomiit, não podem ser abandona: 
das; 

A imprensa allemã appella para 
o futuro, que deverá trazer a so- 
lição de umm maneira ou de ou- 
lu e x proposito reproduz a de- 
claração do deputado dos sudeLos 
Hermann Prank condensada nes- 
ta phraser “Wiquom sabendo que 
ngora se trata da Juta final'!, 


Bertin, 
correspondento da 
— “A vAlominha dos sudetos de- 
unto do perigos -grnvissimas! 
“Sangue o (error espilhados po- 
los tchocos!! 
“A população desenfreada -os- 





À violenta campanha jornalistica deflagrada hontem 
pela imprensa nazista 


30 (Edwin Bentile, 


United Press) 


palbando-so por na regito ator- 
rorisada!” 

São estas is “inancheltes” com 
que "Der CAngoite!, orgão da 
Frento Trabnlhista nlomã, com- 
mande a nova phase de uma cam- 
panho violenta contra a Tehoco- 
slovaquin, deflagrada hoje pela 
Imprensa mazista; a qual vely pe- 
forçqur entre os observadores neu- 
tros a convicção de que ns veli- 
ções entre a Allemanha e a Telo- 
coslovaquia approximam=so-m prs- 
=os rapidos do seu momento cul- 
minanto; 


Nose noticiario procedento de 
Pragu, “Dev Angrift'” informa; 

“Do todas am partes-do “Sude- 
temand chogum  notlelas alnr= 
nunes sobre os mothodos despó- 
House sunguinolontos 
cos Como uma nuvem de san- 
gho e terror,  desenvrolam-se Li- 
etos vorgonhosos qunticados por 
usa popilação desenfreada sobre 
Mime terra transida 
*"Pralaludores 


dos tehe- 


de horror. 
teheços enviados 
para as regiões habitadas polos 
“sudetog! afim do trabalhar em 
obras de forificações, foram nt- 
regimontados en tropas do cho- 
quo e-pasaim pelus aldeias nila- 
mis io chicote em punho, saque- 
andu-ns. Não resta mais q inenor 
duvida deceque 
emianim «d cum 
trato, 

Embora os commentarios dos 
demaly Jornaes de Berlim, sejam 
menos violentos do que os do “An- 
emitro, mota-so que o tom em ge- 
val é mais ou ntenos Identico ao 
que ora usado durante os dins em 
que criso de maulo se approxi- 
muva do “olimax”, 


Comquanto ou vesportlinos de 
hoje não tenlim commentado a 
roeunlio do gabinete biitannico; à 
atttudo da Grá-Breuinha em ge- 
ral, continuucsolb o fogo dus ba- 
terlus da Imprensa entgins obser- 
vadores julgam que Vihelmstrass 
receberá provavelmente com bas- 
tanto sceptlelsmo as propostas de 
uma “cooperação” anglo-germa- 
nica, com as quaes, diz-se, o em- 
balxador Henderson regressará a 
Berlim, 

O “Boersen Zeitung", por exem- 
plo, diz: 


“Os Inglezes não nos têm obso- 
quiado com multa amizade no 
transuurso das negociações, Não 
queremos, nilás, esta amizade; o 
que esperamos: dolles, é um pouco 
mais de objectivimado 


estus utrocidudes 
unico fóco cen- 


no litigia 


entro n Tehecoslovaquia e os su- 
detos', 


Borlim quolxa-so de quo a attl- 
tude da Inglaterra, como demons- 
tenda como discurso do sir Tohn 
Simon, serve npenús para estt- 
muúlar os iehecos na sun obstinnda 
resintoncin. 


O “Politisehe und Diploma Hsch 
Korrespondens” considero como 
porta-voz doa Ministorio do Ex- 
terlor, alloga: 


“Lomdres procura apresentar os 
tnetos como se os tchecos houves- 
som feito todo q possivel: para so- 
luclonar o problema pormelo de 
concessões. Repeíldos Incidentes 
são atiribuldos à Intransigencia 
dos sudetos. Esla tactlea servo 
upenns: pare netrpar os tobocos e 
tornar a situação ninda mais ten- 
sal, 

A sllunção geral vista sob o 
prismi do Berlim, d& duvidosa e 
confusa e uasim torádo continuar 
emequanto não Cór dada resposta 
tiva o preclsa as seguinies par- 
guntas que paivimno dr: 

1 — Qual nosolução quo Lord 
Runcimam pretende propõe qui o 
probtema das minorias? 

2) — Contentar-so-fe o sr, Adolf 
Hitlor com soluções purcines? 

d) — Até que ponto nffectarão 
os proximos acontecimentos a 
França o a Gra-Brelanha? 

Espera-se queco proprio chan- 
collepr do Relel esclnrogu mn situa= 
gãao no discurso politico quo deverá 
pronunciar durante 0) congresso 
do partido nazista em Nuremberg 
mi proxima senna. 

Até Já e nté que Lord Runel- 
man formule Tinalmento alguma 
proposta concreta, os observado- 
ves acreditam que-a tensão nctunl 
contingurá sempre no ponto de 
fervura, 

ULTIMA TENTATIVA PARA 

UM ACCORDO 


Paris, 30 (Havas) — Em con- 
sequencia da Intervenção dos  re- 
presentantes da Federação dos 
Portos» Docas do Tranca, assis- 
tidos: polos: delegados: dos  estiva- 
dores do Marselha, na discussão 
com o ministro dos: ohras publt- 
ens afim de fazer uma ultima ten- 
tntiva di incoordoço sr; de Monza 
concordou em adigy a applicacção 
di media di resolvida, Jsse 
adiamento Lom entvista Cucilltar 
uni dorradeiro esforço de concl- 
Hação, 

Foram transmittidas: Insteu- 
eções nesse sentido & Prefeltyra 
de Marselha, em telegramma da- 
tadn de hoje; e no qual são lem- 
beadas, do-outro lado, as actuges 
olrcumstancins Internacionnce e 
sa observa que o confileto susci- 
tado pela atitude dos estivado- 
rox de Marselha. já ze acha no seu 
quadrngessimo. nono dia, 





O NERVOSISMO NA 
ATTINGE 





TCHECOSLOVAQUIA 
AO AUGE 





Henlein rejeitou as novas propostas do governo 


Prega, 00 — Reynoldo 5, Pa- 
vkard, (corvespondente da United 
Press) — Como um qaio chi cêo 
azul, ocõou esta nolle q noticia 
de que o sr. Konrad Honlein e 
vs. seus correligionntios: sudetos 
decidivant refoltar as novas pros 
nostas do governo da Tehecoslo- 
vaquia conto nova baso purm as 
neguciutidos em torno da questão 
das minorias. 

A atmosplera pesula, que no 
corror do dia, se havia acinyudo 
em parte, volvey a cobrir-so costa 
noite de nuvens quo presaghum 
desgraça, 

Em civeulos dignos de todo cre- 
dio fol revelado quo os sudetos 
exigem ago um governo atito- 
nomo, somolhante no que «& In- 
siuterra concedeu 4 Trianda, do- 
pols-de seculos de jutn, o que no- 
sruma outra modalidado solucio- 
nará o problema, 

Indifterentes, alhda, a esta; no- 
tedo, ascaltas antoridados tehecas 
proseguon aelivumente ng ceu 
Erubalho de coordenar talyez nos 
vas propostas, para gerem apre 
sentadas no sr, Konrad Henteln: 

O nervosismo em todos os se- 
etores da população está no auge 
e de cuntor, esperanca, que niíndi. 
subsiste, está focalizada sobro a 
personalidado de Jord Runciman, 
vo mediador, do quem so espera 
vdnda: que consiga fnduzte os su 
idolos a uma atlitudo mais: tran- 
slgento. 

O bolotim dos sudotos, publicas 
te nojo, sob a orlentação do st. 
Wihejm Sebekowsky, membro da 
delegação: henleluista encurrega- 
ta: das negocinçõeos com lord 
Runciman, declara, com termos 
que não admitem dubia intorpre- 
tação, que volsa ulgumi ajéni de 
Wma constituição nutonoma, ro- 
algida nos termos do estatuto ba 
siço da Trlunriy inilependento, 
conseguirá resolver a uestão, 

Após examinar com abundan- 
cia de detulhes ps felizes resgul= 
tudos: produzidos pela constitul- 
são irlandeza, o boletim afílrima: 

"A csolução: par o problema 
dos sudetos eb pólo ser encon 
trada em linhas annlogas, Isto é, 
concedendo-se-lhos ulinsiniatração 
inteiramente mutonoina, 

“st soltição não podorá mals 
sor consegui por ncio das cha- 
mudas coONtossôue, cotjo sein n 
nomeação de mim punbiúdo te su- 
detos purm asêntes de correa ou 
delogados de policia, mas sómen= 
te conto estaboloeimento de pela- 
ões ontre unir nação e grupos 
naciontes, 

AS ACTIVIDADES DE LORD 

RUNCIMAN 


Praga, 80 (UP) — Prevaloce 
a orença de queç nto ves cute 
guilda por lord Runciman a rea 
Jização de uma conforenciz antro 
represeminntos do governo telco 
04 Joaders sudetos ullomães, as 
dosintolliconcire seria rupidia- 
mente eliminadas e desafosdo a 
siunção intormaciona) que postas 
do mutivo do quo env fushiis put 
das ce cm todos os [ionine o qie- 
javia “enerra! god amis fre 
ementemento ouvida, toa fire 
ira, 

A cvistta de Jord Ruúncituon 
presidonte Benes, hontem 4 mol- 
te, é considerada copio par eram 
dio pesso no sentido de diminuir 
mm Intranmullidade relnanto, 
vex que o mediador Uritannion, 
eujos esforços cento prólo da quiz 
tem sido reconhecidos por todas 
os clronlos, avistót-=e tintos com 
a sro Henleinç a quem pe 
no que parece da ques qo 
abrandar suas extrotvit=, formar 
do possivel a vol ade vm 
accordo, 





NOVO: PROTESTO | ALLEMÃO 

Bertin, 39 (Ma | == Tete. 
=riumma ae Fern 1 vo “Deu 
techo Nuchrivis! pro” jnfur- 


+ 


no! 


na que o encarregado de nego- 
elos do Relch protestou mais uma 
vez junto -ao governo tcheco con- 
tra um novo artigo apparecido 
no jJorna] “Moravia" sobre a attl- 
tude do exercito alemão dinrante 
& grande guerra, O encarrega- 
do de negocios do Reich tinha de- 
olmindo que se trata de "verda- 
delvra campanha de oxoliação sys- 
temntita Mevada q; effeito por 
aquela folha. contra a Alloma- 
nha o pedindo ado governo que 
udoptusse medidas a respolto. 


CONTRA O ESTADO DE ES- 
PIRITO POLONEZ 


Paris, 30. (Havas) — Em Jon- 
go nrtlgo de “L'QOndre”, em que 
examina a missão Runciman, o 
conilo Sforza «depois de traçar a 
enrrclra do mediador britannico, 
põe-no, em guarda contrk o es- 
tudo de espirito polonez. 


Escreve notidnmente: “Os po- 
lonezes nos fariam duvidas de seu 
espírito se nio afflvmassem em 
tom doutora) a tinepltavel ligui- 
dução tolcca... Esto Informia- 
do em fonte sepurissima de que 
os polonezes em Varsovia não se 
limitam & hypothese de uma “i- 
quidação” teheci; pensam oo- 
euguu a cidade de Toschen — que 
dou causa a grande disputn, em 
1919/20 niém de todas na pro- 
vincias sub-carpaticns. Peor nln- 
das vorkideiras conversações, pa- 
re não dizer negocinções estão 
sondo lovadas n effeito, entro al- 
lemães, polonezes e hungaros re- 
Intivamento q divisão entro os 
tres pnizes, da republica tóleça, 


“Commenta-se que em Varso- 
via não so percebo quo estes 
planos: não são sómente: Joticos 
nias criminosos, da parte do di- 
rigontos-de povos que acabam de 
terminar a putiha entre tres vi- 
sinhos rapaces dentre; 08 quaea 
vs alemaes tiveram o papel mais 
violento, 

Record o articulista, em me- 
gtida, que os mesmos ataques di- 
rigtdos contra Traga Já foram 
tambom dirigidos à Polonia pols 
durante varios nunos; fol preciso 
proteger o corredor polonez, 


MEDIDAS POLICIAES 


Praga, 00 (VU. 2.) — A policia 
revogou ns medidas recentemen- 
te moptidas em Warnedorf pro- 
bitiiTo ns reuniões, saudações: e 
distietivos politicor mos eseri- 
ploos e fabricas. 


Os membros do partido do sr. 
Konrad Hontein tinham se oppos- 
to vinlentamente a elias, conside- 
tindo-as inconstitucionaes, 


O CONFLICTO DD 
GABERSDORF 


Pingo, 89 (Reynold Packard, 
correspondente tda United Press) 
[= A verso official tchequo zo= 
bre o Incidente de Gabersdort é 
quo se originou um tumulto quan- 
loco moprlotaro de uma taberna, 
udeto ullomião e leader Jocal do 
protido chefiido pelo sr, Konrad 
Hotel, recusou-se a servir cor- 
vol a um operario lcheque, O 
tumulto Jogo assumiu proporções 
mmnlores, envolvendo-se-nelle cer- 
co de uma centena de tcheques e 
do duzentos a trezentos sudetos, 
Os advorsarios começaram a ze 
servir de copos, garrufas e pas- 
tes improvisados, emiquanto era 
dado o alarma-e chamadas ao lo- 
cut tres" companhias de gendar- 
mes do districto vizinho, Os gen- 
dúrmes conseguiram separar os 
toombatentos e dispersar a multl- 
pão que ze reuntm, sem fazer uso 
te armas e som fer ninguem. 
| A versão allemã, entretanto, pu- 
| blleala pelos jJornaes altemães es- 
ta tarde, que manifestam a 
mulor. indignação, diz que um 
grupo de gperarios tcheques en- 











tracam na taborna de Gabers- 
dorf, causando damnos no Interior 
e voltando mais tarde afim de ta- 
zer maforos. estragos, tnes como 
arrebentar as vidraças, Emquan- 
to Isso, ollros grupos postados pa 
vrba “aterromsavam" as sudetos 
que: pediam o auxilio militur para 
us gendarmes, cula acção era Im- 
potente, auxilio esse que não tinha 
sido ainda concedido, A Inforina- 
tão allemã accrescenta que dois 
sudatos tinham sido feridos a faca. 

Duvido a osue o outros Inclaens 
tes nucorridos nas cervelarias du 
provincia da Bohemia, o governo 
está considerando o projecto de 
problbir a venda de bebidas altoo- 
licas em certos districtos, nom 
sabbados e domingos. 


Do outra parte, o orgão officia) 
do partido do ar. Henlein, “Dia 
Zoit", publica um artigo aubord!- 
nado ao titulo: “Concessões ou 
senso commum na questão tche- 
que”, O jornal declara em resu- 
mo: 


“A Inglaterra, froquentemente, 
enfrentou problemas da mognitu- 
de do que produziu a crise tolu- 
quo, As grandes qualidades dos 
estidistns britnnnicos sempre con- 
segulran dominar a situação. 
Mals: recentemente, por exemplo, 
Qccorreil o caso jrlandez, Intere 
iminaveis e sangrentas scenas de 
sangue linham marcado n historia 
da Irlanda, mos ultimos seculos e, 
mesmo, durante os. decentos do 
dominio politico brltannico! pela 
força, Os combates entro allomães 
e lchoguos nm Bohemin, não po- 
dem sor comparados nos Impledo- 
£os massacres quo trouxeram in- 
Elozes e Irlundezes  horrorisados, 
durante cinco sectlos, Finulmen- 
to prevúlecen o senso commum e, 
em 1924 a Inglaterra oo Parla- 
mento britannico concederam aos 
inundezes o Estudo Livro, Alé on- 
tio a Grã-Bretanha recushra aos 
Irinndezes o “fome  Rile!, por 
motivos de ordem estrateglico, 
principalmente. Ern por demais 
arrisendo libertar a Irlanda, que 
formava um barreira estrategica 
contra qualquer invasão das pratas 
occldontnes, A Erinça, desde que 
oz normandos puzerim o pá em 
Hastings, no seculo XI, jâmais foí 
antiga dos Inglezes até Ednar- 
do VIE ecrear a Entento Cordeal, 
Ninguem poderá dizer quanto tem- 
po o presente periodo do amizade 
anglo-franceza durará e; no en- 
tanto, a Inglaterra entregou ao 
Estado Livre até ns estações nú- 
vaes existontes nos portos Irlan- 
dozes, Ninguem póde hojo Im- 
polir que o Estado Livre se alle 
me qualquer nação estrangeira mas 
os Jrkindezes, cm plena posse de 
Lm governo autonomo, estarão 
sempro promptos a resolver em 
cooperação com a Inginterra qual- 
nuer problema commum, o que 
uma Irlanda descontente hesitaria 
em fazer”, 


REQUISITADO O PORTO 


Paris, 30 (Favas) — O Syndl- 
ento dos Estlvadores de Marse- 
lha enviou 4 Confederação Geral 
do Trabalho a seguinte noto; — 
“Esta tarde o ministro das Obras 
Publtons, sr, de Monzie, pondo em 
napplenção ns medidas de força 
de que cogitou o governo, decidiu 
requisitar o porto de Marselha a 
partir do mimanhã, quarta-feira, 
O Syndicuto nppelloy para a Con- 
federação Geral do Trabalho para 
aque está tomo amanhã a defesa 
dos seus Intoressos,” 


POSTAS EM VIGOR AS LEIS 
CONTRA O TERRORISMO 


DProga, 30 CHavas) — Deante 
do protesto dos sudetistas contra 
cs medidas tomadas pela polícia 
do Warnadorf afim de Impedir a 
propaganda politca nas usinas, 
aquelas medidas foram tornadas 


sem effeito e substituídas por dis- 
posições que se apolam na lel de 
1921 contra o terrorismo e que Já 
estão em vigor nas localidades 
sudetos, 

O orgão henleinista “Die Neue 
Morgen Post” noticia que os su- 
detistas protestarams fmmediata- 
mente contra essas disposições, 
exigindo a sur revogação, . 


! 
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TURIOTAR GERENTE 
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UMA VISITA QUE HONRA 0 EXERCITO CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCCIO: 
NARIOS DO BANCO DO BRASIL 


E O POVO 


DO BRASIL 





Chega hoje a esta capital a missão militar argentina 
chefiada pelo general Quiroga 


Olegurá hoje no Rin de Junel- 
ro, passagelei quo é do “Nepth= 
mta, no missão miar argentina 
que, sob nm chofiw do general Abra- 
bai Quiroga, vem retribuir vi- 
ella que fez a Buonos Alres q po- 
neral (i6es Montelvo, nesim como 
ppjroximar ninda mula 0 Bxor- 
cito dos dois pulzes, sempre li- 
gados por excepelonal amizade, 


A! aum passagem, hontem, nor 
Bnntos, em almoço que lho fo! of» 
ferecido, o general Quiroga men- 
pfonoi ua Indispensavel confratet- 
nização militar sulamericana, A 
serviço desta approximação chega 
hoje a delegação nrgentina e a 
serviço dest npproximação nbre- 
lhe hoje os brnque o Brasil. Os 
Exoroitos da America não Pxer- 
closda page o odio nindna não 
punou nem ominara as jovens na- 
ques quo descjum apenas um in- 
tereambio sempre alo que ns 


jevará todas nos seá grandes des-| 


(nos, Num mindo que vachin da 
belra do um abysmo e dennte das 
terras que vêm ent cuda soldado 
do laje o destruldor de amanhã, 
resplenlo de belga e de amort- 
cantsmo aotltude dos palzes onda 
05. soldados: são construttores do 
uma amizade duradoura e os unt- 
fovmes dos vindos: Exercitos sor- 
ven para destgnar amigos de ca- 
da palz. 

O general Quiroga e todos os 
efficines que o ncompanhan po- 
derão ver, entre nós, a espontanta 
eympnthla que une o soliulo hra- 
siletro ao soldado da Argentina, 


ASUA PASSAGEM EM SANTOS 


Santos, 30 (Havas) — A mis- 
sno militar: agentina, chefinda 
pelo general Quiroga, fol recebida 
pelo coronel Pegudo. em nomo do 
bunistro da Guerras melo coranel 
Voelxoto, chefe tdo Tstado-Malur 
Dt 2º Região; representante do 
interventor federal) o prefelto de 
Suntos e mnttras nitaso mutorida- 
des, À missão esteve em visita às 
pralra e compareceu ao almoço 
em sua honra, realizado no par- 
que da Prefeitura e durante o 
nua! foram troendos expressivos 
discursos exaltando: a confrater- 
nização militar sul-americana, Em 
seguldn regressou para bordo do 
“Neptunia” quo deixou o porto 
às 6 horas da tardo, com destino 
ao Rio, 


O PROGRAMMA ORGANIZADO 
PELO MINISTERIO 
DA GUERRA 


E' o seguinte o programma ot- 
ganizado pelo Ministerio da. Guer- 
va em honra da missão militar ar- 
gentina: 


AS RESOLUÇÕES DO GABINETE INGLEZ 





Londres, 0 (Havas) —- Ay do- 
cisões tomadas Jiuoje de manhã pe- 
lo gabinete brltannico' goram ado- 
ntudas de uecomo vom a opinião 
dos domínios sobre a criso inter= 
nucional actual, Os governos das 
nações do commonwealth britan- 
nico foram eflcctivamente infor- 
mndos diurinmente dos aconteci- 
mentos e dos Helos do governo 
londrino, Assim puderam fazer 
conhecer seus pontos de vista so- 
her a gltuação. Segundo Informa- 
qões colhidas em diversas fontes 
ben Iinformndas, todos os gover- 
nos foram unanimes em declnrar: 
primeiro — que convem fazer o 
nuximo esforço para assegurar À 
paz europén; segundo — que erses 
esforços devem entrotanto perma- 
neçer compativeis com os Interos- 
sos do Imperio; terceiro — que 
passou a época em que a senha 
cra “paz pos qualquer preço!, 

Observadores: bem: informados 
sobre assumptos Imperines fazem 
vesnltar a csso vespeito que n 


dar do que seriam essas decisôca 
so a democracia ingloza «devesso 
agir na Etropa para a protecção 
de seus inlorosses e dos da paz. 


TODOS OS MINISTROS PER- 
MANECERÃO EM LONDRES 


Londres, 30 (U. P.) — Annun- 
cin-se offloinlmente que-os miínia- 
tros “expressaram a sua Inteira 
concordincia com acacção já em- 
prebendida o com a politica a ser 
observada. futuramente”, Todos 
os ministros. permanecerão em 
Londres ou sous arredores, afim 
de que attendam rapidamente a 
qualquer convocação, 


REGRESSA A LONDRES; O 
PRIMEIRO LORD DO ALMI- 
RANTADO 


Gravesend, 30 (U. P.) — O se- 
nhor Duft Cooper primeiro lord 
para 


da Almiramtado, segulu 


Londres Immedintamente após a !ção-netunl, e por isso o er, Cham- 





chegada do yacht “Enchantress”, 
a cujo bordo realizou um cruzelro 
no Baltico, 


À MISSÃO DO EMBAIXADOR 
HENDERSON 


Londres, 30 (Richard Memilian, 
correspondente-da United Press) 
— Numa reunião que so prolon- 
gou por duas horas, sob a prosi- 
dencia do primelro minisiro Ne- 
vila Chamberlain, os ministros 
britannicos; contrariados com o 
facto da Alemanha poder tornar- 
se um elemento «de porturbação 
da pitz, dernm instrucções ao em- 
balxador Sir. Nevilla Henderson 
para Informar a Berlim, so houvar 
necessidade, que este palz se acha. 
disposto 1 combater no caso em 
qua 2 França se veia envolvida 
em uma guorrr como consequen- 
cia da aggressão nuzista 4 Tcheco 
slovaquia. 


A advertencia brltannica, con- 
ceia: nos termos mais encrgicos 
Jimals empregados por este palz 
pires com a Allemanha, desda o 
wltimatum de 1914, não será en- 
tregue-se a tensão diminuir, por- 
quanto Londres não deseja causar 
embiraços no sr. Hitler, 


Se, porém, o caso dos sudetes 
so aggravar em viriude-de pres- 
são puzista bloqueando “uma so- 
lação completas juata"! o embal- 
xador Henderson está nutorizado 
a apresentar a advertencia “a 
Berlim. 


E' digno de reparo o facto de 
que o-sr. Chamberlain que deu 
provas de moderação diante das 
provocações do sr. Mussolini ago- 
ru tomou a Infolalivi de organt- 
gar a opinião publica britannica 
em face da gravidado da situa- 
ção s a possibilidade do governo 
exigh 4 entrada. na guerra, 


Uma fonte autorizada esclare- 
ceu ques o governo britannico pó- 
do tolerar com tranquilidade pro- 
vocações como as que já foram 
feitas: mas a sta atiltude 6 ou- 
tra quando um perigo imminente 
ameaca lançar toda a Europa em 
uma guerra, 

E' essa, precisamente, a situa- 








Comquanto a oninião 


berlain e Iprã Halifax concorda- 
ram em uma atitude mais enet- 
glca, julgando necessario esolures 
ver que este pulz nio poderia ti- 
car neutro, e absolutamente: es- 
senclal a divulgação do (al ndyar- 
tencia antes que À provocação vá 
excessivamente longe. 


O primeiro ministro-e o sular 


do Purelgn Office deram fustru- 
eções a Sir Nevilla Henderson 
não em forma de um documento, 
porém verbalmento, dependendo à 
transmissão da, referida adverten- 
cin de -novas instrucções de Lon- 
ares, o que só será feito se a Tri- 
gluterra se convencer de quo as 
negociações do governo tcheco 
cont os representantes stdetes ca- 
tão sendo nettrilizadas por uma 
influencia oxterna, 

Essa medida foi unanimemente 
approvada pelo Gablnets que, se- 
gundo sa sabe, concordou Tirme- 
mento em que Já é tempo da In- 


glaterra se declarar disposta a lr 


até o extremo, para que so não 
reproduza: o desentendimento de 
1414, quando a incerteza a respel- 
to da determinação britannica le- 
vou o ex-imperador  Gullherme 
17 a precipitur a hecatombe, 

Os ministros  britunnicos comn- 
cordaram aindr em que toda a 
silunção grra em torno dos tras 
seguintes pontos, na ordem de 
sua importancia: 

1. 0 reconhecimento da. reall- 
Bnde e extensão das concessões do 
governo tcheco. 

2. O reconhecimento das: In- 
fluoncias externas; 

3. O espírito com que 05 sude- 
tes e nazistas recebom as novas 
propostas, 

Assignala-se qua ns: recentes 
concessões do governo de Praga 
constuem em um plano para indde- 
pendencia cantonal, nos moldes 
da. Confederaçio Helvetica, nua 
nv mesmo tempo nssegura nos 
tchecos o contróle das fronteiras, 
da policias guarda armada, 

O titular do Forelgn Office re- 
cebeu o esboço desse plano, por 
dendo assim dal-o a conhecer aos 
geus collegns, os quaes concordn- 
ram em quo o mesmo offerece 
baso para discussões, 
correto 








OS REPRESENTANTES DA PEQUENA ENTENTE — Ha cerca de dois mezes, reuniram-se 
numa conferencia, em Sinai, na Rumania, os representantes da Pequena Entente. Como é 
sabido, o grupo de nações que a compõem, desempenha um papel saliente na Europa Cen- 
tral, formando um nucleo balkanico capaz de pesar decididamente nos conflictos armados 
ou não. O motivo da reunião foi a analyse dos entendimentos anglo-francezes. Vê-se, na 
gravura, da esquerda para a direita, o sr. e sra, Petresco Comne, aquelle, ministro do Ex- 
terior da Rumania; sr, Stajodinovich, ministro do Exterior da Yugoslavia; o patriarcha 


unidade do conimonteca)th em fa- 
co das responsabilidade: mundines 
nunca fot tão evidente como agora 
e geu, com quunto ns decisões to- 
madas Independentemente: pelos 
parinmentos dos: dominios cada 
um da per-si, 6 Impossivel duvi- 


Miron Cristea, primeiro ministro da Rumania; e o sr, Krofta, ministro do 


Tchecoslovaquis 


Exterior da 


Frodes 3 = retro embuto (uitl= 
forme Mp tidos, 

Desemiaretio qo Ponringo Clubs 
O gone) Qquiraga o chmltiva pos 
pão vesobidos polos popresondi 
tes do prestdento dn Regrilbilia, 
dos munidstriao do pexteriuto o ai 
Cruerta, do protolar do Distrito 
pederul, pelos gonornos chefe du 
q M, EB. Inspectoros germes, 
comme ndanto dr 1º Me, diis- 
pesto do Detesu de Costi e otft- 
cines do Bo My Boo da 18 TM. 
Guarda de hope do Batulhio da 
Guiurdas, Bundas do musica da 
Escola Millar o Ratúlhão do 
Cusrdus, 

At arde (hora a fixar), Apre- 
sentação no presidento da Repiu- 
bien do generaj Quiroga o cont= 
tiva, felt polo cimbalxador ea 
Republica Avgontimr, 

Vista nos ministros da Extortor 
e da Quersi, prefeito da pistricto 





Prederal, cgenermes  ehefe do KR. 
MM, E Inspevtores germes, vom 


auendanto eu to M, e Inspe- 
e gde Detesi ide Costi, 

A! mole — qivre, 

Amanhã, 1 

Pela masi 
fatine. REMO), 


fis o horas Cuml- 


Vistlir no tu- 


na 


ue, 
mio do marechal Duque do Cu- 
xies, so comiterio de Catimbr. 


Estardo presentes os ceneines jul 
nistro duG erra, chefo do Bo Mo 
S., Inspeliures goraes, cigoman- 
dente di 1º Ro Moe Inspector de 
Defesgu do Costa, Gunrda de pon- 
ra do guitnição do Forte do Cau- 
xins. 

A! turdo — Vkitn Ao general 
Quiroga dos gonernos ministro dn 
Guerra e chefe do E M. DB, o 
outras autoridades, 

A! volto — Livre, 
































































































































DIA 3 


Pela manhã (uniforme 4", com- 
binaçio dd, armado). 


Ats 9 horas — Visita no 1º Ro- 
glmonto de Aviação, Acompanha- 
rá essa visitr o director du Aero- 
nauticir, que saudará vo) general 
Quiroga, 

A's 10 horas — Visita no Cru- 
po-Escola,  Aconipanhario 
visit o Inspector do Ensino ed 
coronel commandante da Esocnin 
das Armas, que saudiará o general 
Quiroga, 

Ate 1 horas — Visitaca Vila 
Mitltar, acompinhado do comman- 
dunto da 1º Treglão Millar. 

A's 12,80 horas — Alnoço na 
Vila Militar (Batalhão V. Ca- 
brita), Saudação pelo conmman- 
danto da 1º Reghio Miltur, 

A! tarde, Visita no Tostituto do 
Sducação, seom pata pelo qre- 
fecho do Districta Federal, 

A! nolte — Livre, 


DIA 3 


Pela manhã (uniforme 4", com- 
binação d, ermndo), 


A's 9-horas — Visita 4 Escola 





nesta capital seja a de que a el- 
tuação se tenha desufogado, ha 
ainda aprehensões quanto nao dis- 
curso que o sr Hitlor pronunelará 
pa convenção da Nuremberg. 

Os clreulos allemães acreditam 
que o “luehrey" desvanecerá us 
suspeitas estrangolras sobre:as In- 
tengões nazistas, [asa impressão 
& parclulmonte  contirmada pelos 
clroulos techecos, os quass julgam 
quo-a attiituda britannica abrim- 
dou o caminho parm lima soluço 
pacifica. 


NOS CIRCULOS FINANCEIROS 
DA CITY 


Londres, 30 (Havas) — A cel- 
tração na Europa Central era 
considerada com menos peesimis- 
mo esta manhã na City. A ten- 
qencia do Stoclç Exchange por 
conseguinte melhorou de manel- 
ra nítida desda a abertura do 
mercado o a melhor das cotações 
fol sensivel na maitorta: dos de- 
partamentos. Os fundos britan- 
nivos e os titilos estrangelros re- 
agiram sensivelmente “e como si- 
guificativo. Indico deve-so  assi- 
gualar o fnoto dos valores: Inter- 
nacionaes terem sido considera- 
vejmento procurados hoje em Loimn- 
gros não obstante m quéda vegis- 
tenda; hontem em Wall Streot, 


A ALLEMANHA  SONDOU 
RUSSIA 


A 


Moscou, 80 (Hnvas) — A Agon- 
cia Havas está habllitada a con- 
firmar que effectivamento a Alle- 
muantit sondoir por Intermodio do 
sem representante cem Moscou q 
governo sovjotico tm posso do 
commissario Titvinoft indagando 
esto qual serku a ntiltudo da 
Russia. na. eventualidade de um 
contitoto armado entre a 'feheco- 
slovaquin e a Reich, A entrevista 
que deu logar a essa Iniciativa do 
representante allemão vealisou-se 
axactamenta no dia 22 deste quez, 
Toj ny correr dessa audlencia que 
o embaixador do Reich, o condo 
von Der Schulenhirg, não sem 
muitos ciremmloquina e depois de 
assoverir que o fuzla n tulio pu- 
ramente partloular, Interpellouso- 
bre as intenções do governo so- 
viotloo em caso do guerra com a 
Tehocoslovaruia o sr. Litvinotl. 
A resposta fol om substancia a 
seguinte; quo em caso de confli- 
oto em que se nchasse empenhada 
a Tchocoslovamula. elle Litvinofl 
sabla que a Frangnr estava dool- 
dida a marchar em socçorro da 
Tchecoslovanuit a que nessa caso 
A Russia, fel nos seus compro- 
missos acompanhariá sem Jiesl- 
tações a França; Ao quo em- 
haixedor. von Der Schulenbirg 
acudiu protestando da puroza dns 
Intenções do Relelh mas fazendo 
ver que a attitude perigosa nssH- 
mida: por alguns elementos mill- 
tares  tcheques poderia de um 
momento para outro collocar q 
Alemanha na contingencia de In- 
tervir a favor dos-seus naclonaes 
e que nesso caso ninguem poderia 
depois vir accusar o Relehy de qg- 
gressão não provocada. 

Os cireulos mutorisados, ande 
se confirma usta versão da entre- 
vista do Embaixador da Allema- 
nha com o ministro de Estrajgol- 
ros da Russia, observam  entre- 
tanto que não sa trata de unia 
intelativa oftlelnf do governo do 
Rejeh mas de umn simples con- 
versm particular entre o sr. Li- 
tvinolf oc o conde von Der Schu- 
lenburg. 


oi o e mg 
DESMENTIDA A NOTICIA 
DO ACCIDENTE 
DE STALIN 


Moscou, 0 (U. P.) — Os clr- 
culos autorizados desmontem ca- 
tegoricamento uma noticia publi- 
cuda no exterior segundo m qual 
o er. Josep Vizsarionovich sSta- 
Jin teria sido victima de um ae- 
cidente de automovel e recebido 
alguns ferimentos em consequen- 

gistas 


essa, 


To de qunelro, dude Agosto de 
Has, Rr, Dlpoeta do torrada 
Muni, — Suliclto a Vos, a 
puliticação das Jinhos abaixo, che 
defest dn neggressão que doabámos 
de csoffror por pueto do Syniclto 
Mono Punenricios: 

E bustunte Jtimavel que hos 
mov contigo responsabildido lh 
Admiistenção de tum Syndieato 
ESONV expressões (nes como am quo 
ee cenvontram no texto do tolt- 
eram expedido a Sy Dx. Br. 
Pesesionte due Regnuibiloa como 
scanonte nontem tivo conhecimen= 
to por inturmedto do HOoprelo di 
Muni! Sobre o ussuniplo, con- 
nulos 


1º Quem teria dado jnalor prova 
do sabotagem! O Syndicato 
fazendo paraivsar um projo- 
Eta 4 mezes nú Commlssão do 
Legislação Socinl, depols de 
upprovado, sob o pretexto de 
obter om termos do voto ven- 
cleo ae um dos membros da 
rororida  Clommissão, ou os 
finecionarios do Banco do 
Brasil que apenas: pedom aos 
Ses, membros do Syndicuto 
que-não se dem ao fncommoda 
de mivogar ox sous interesses? 
Pr ihem sorá male ogoistai Ox 





Militar, acompanhado do inspe- 
elo geral do Ensino. Saudação 
pelo conmandante da Bscolnu MI- 
ft, 

A“ tarde — Livre, 

A" nólte — Livre, 





DIA 4 
Peln manhã (uniforme 4º, ar- 
mudo). 

Purada da mocidade, 

AL hora — Almoço no Jockoy- 
Club, offerecido pelo ministro das 
felunções: Joxteriores (traje civi])- 

Corrida no Jockey-Club, 

A! núlto — Livre, 


DIA 5 


Pela manhã — Livre. 

A! 1 hora (uniorme 2", desar- 
mado): 

Almoço no palacio Guenahara. 

A molte. A's E horas — Visita 
ao. 1º Regimento de Cavalintia 
Livisionnrio (Dragões: da Inde- 
pendencit). 

A's 9 horas (uniforme 2º): 
Jantar Intimo no 1º Regimento de 
Cavalaria Divistonario, so qual 
coimmarecomio os generaes minis- 
tro de Guerra, chefe do Bstado- 
Mulor do Exercito e commandan- 
te dn/1º Região Militar. 

Suudação pelo comandante do 
Regimento, 


DIA 8 


Pela manhã (uniformes: 4", com- 
binação d, armado). 

Aa 0 horas — Na- Escola de 
Esindo-Malor, Entrega do qua- 
tro do general Campos, feita: pelo 
tenente-coronel Petluffo, Agrade- 
cimento pelo commandante da 
Escola de Estado-Maior, Entre- 
gn do diploma de official do Es- 
tndo-Mulor do Exercito Argenti- 
no ao chefe-do Estado Maior do 
Exercito pelo. general. Quiroga, 
Apresentação dos cavallos oflfere- 
cldós pelo, Exercito Argentino, 

Comparecerão o minittro da 
Guerra, o chefe do Estado-Malor 
e gonoraes mile servem na ca- 
pital. 

Als lt horas: Visita 4 Fobricta 
dn Projectis: de Artilheria, Será 
ncompanhado pelo general dire: 
etor do Material Bellico, Almoço 
na Fubrica: de Projectls' de Arll- 
lharia, Saudação pelo director da 
Fabrica, 

A! turde 
mado);, 

A's 5 horas: Visita as tumulo 
do 1º tenente Pedro Aureliano de 
Góes Monteiro no cemiterio de 5, 
João Baptista, Será inaugurada 
um pinca, da qual 4 portador o 
tenento-corono] Raggio, comman- 
dante do Regimento Patrício, de 
Buenos Alres;, Agradecimento pe- 
jo director da Aeronautica; Acom- 
panhará essa visita o director da 
Aeronautica, 

A nolte (uniforme 1º), 

A'z59 horas: Banquete offere- 
cido pelo ministro da Guerra no 
Jockey-Club, 





| 


(uniforme 3º ar- 


a 


DIA ? 


Pela manhã (1º uniforme), Ea- 
yada militar: 

A" uude (uniforme 4º; armado), 
Demonstrações cívicas no stadium 
do Club Vasco da Gama, 

A! malto (1º uniforme), 


A's 9 horas: Espectaculo de 
gala no Theatro Municipal, 
DIA 3 


A! tarde (2º uniforme). 

AUT hora: Almoço na Embal- 
sada Argentina, 

A!s 5 horas: Recepção no Club 
Militar, Entrega da mensagen do 
Circulo Militar Argentino, feita 
pelo major Aguirro, Agradecimen- 
tn pelo presidente do club, Entre- 
ga de condecorações, 


DIA 9 


matdo); 
As 9 horas; Visita 4 Escola Ca 


CINEMAS 


FILMS PARA HOJE: 
SÃO LUIZ — Que papae não 
saiba — R. K. O. Ginger Ro- 
gers — James Stuart, 
ALHAMBRA — Uma Viagem 


em Paris — No Palco: Les 
Socurs Boyer, 


“BROADWAY — Dinheiro de 
mais — Bonita Granville, 


IMPERIO — Louca por mu- 
sica — Universal — Deanna 
Durbin, 


METRO — Hotel das Sur- 
prezas — MGM — Mary As- 
tor — Robert Young — Edna 
Oliver, 


ecdaeihafi e = 

ODEON — Entre duas Ban- 
feiras — Ufa — Lida Baaro- 
wa — Mathias Wieman. 


e 


PALACIO — Raptado — 
Fox — Freddie Bartholomew 


— Warner Baxter, 
EE te E e de 


PATHE'-PALACE — Aven- 


tura Perigosa — Ouro escon- 
dido. 





E Temo = A 

PLAZA — Aventuras de Ro- 
bin Hood — Warner — Errol 
Flynn — Olivia de Havilland. 


REX — A sombra assassina 
— Columbia — Rita Hayworth 
Charles Quigloy. 


OPERA — Rosalie — Sup- 
plementos- 


1 





Pela manhã (uniforme. 4º, ar- qts, Campinas, 


concetopnarios calo Bapeo ato 
Preso spiho alese deco Ns opta 
vn men paeegaripeo elbpanp pes, 
papo tis Sp alo Syndiontea (quo 
egefuini o Incospeltaiçro alria 
nora ao Tomelento dor Peri= 
sereis pera equador sbt eos 
FREI PTE CATE OS CET 
mento 2 lyquleses esjtolys 








cur Inseitito esti sofido a 
pás goiM o VOLNE O pari qua 
enniro cost pio med end 
ves amador co eso emo mia 
ceuligões O qpover=iHo de quosa 
alio calo Clstiro Ni Dt vg» 


these gs não feno fale 
meselo do Tustliio O nos sen 
timos melhor do qurteç nm 
e que e inaceeltavel, merhr 
vm crime protender mptastata 
ns ar Mini meplro Gentle 

A. percentagent dok funcclondta 
elos do Búnco do Brasil que pres 
fero a Calxa proprio é de O cs 
Falo, portunto, ci nome de mais 
do 3,000 funcelonurios e deixo da 
tomar om aselgnatira desses colo= 
Egas por me falturo tompo para 
asse trabalho, 

Cinto io gesso jornal pola qubl= 
cação da presente, suhecrovo-sa 
[Anti mito, tmn. — Dr Orlando 
de Abncida Cepdoso, Presidentes 








O povo norte-americana 
acompanha as noticias 
européas com avidez 








Novo Vork, Mm AG DP — UR 
imprense e no povo nortoe-ameri= 
canos acompisiao com o pulos 
interesse, born qd fora, as altes 
Eudes que vi queorvendo na sie 
tudo enropia mutrindo tios a 
esperto dociuo som encuntim= 
da um soluço pueificaç pais 
predomina o pocoly do ima ron 
Cagrasão dentro do uns quinzo 
us, 

Os Jominos de todnio putz enhl- 
entanto quocons pisos de guorra 
são qelores do quo munça; dosdo 
1024, mins quo os chefeserropens, 
appaventemonto, Jiesitam em cor= 
rox osses riscos pois “não ha cer- 
teza do ques forças mobiliza- 
das pum combalor possam ser 
controludns” e “que a prólonga- 
do periodo de anciodnde entre o 
paz ea guerra, com à consequens 
Eta tensão nervos, provánr que-no 
mundo existem forçis  contrarine 
que yofrolwum o inpeto guerreiro. 
hoje mals do quo cm qualquer 
epociy de porigo vogistrada poli 
historin,!! 

Ag-sympatlias da nação, segun- 
lo o reflexo dos artigos publica- 
«los: pelu Imprensa, parecem ser 
favoruveis 4 Prança, Grã-Breta- 
nha o Tohecosloviguia, mas a 
mesma fmpronsa quast que une 
nimemonto aulverta 4s potenciais 
enropéas, esperinjmento “À Gra- 
Bretanha. contra a supposição do 
terem o apoto des Estndos Um- 
dos em tempo do guerra, 

O “Horald Tribune?  esoreva 
que “sea influenciados Tasta- 
dos linidos deva se fnzor genti 
na Europa, será. preclro haver 
uma tldén clara antocinada da 
que desejam tanto os americanos, 
como os curopons.! 

Os clienlos financeiros  duvla 
dam quo a guerra venha a ser 
deflagrada, mns-ma Bolsa de Var 
lotes os operidores. que vinham 
acompanhando o restabelecimento 
dos negoelos Internos, estão agora 
ge guiando para asscsuas transa- 
ções e actividades nelos acontoc!- 
mentos da Europa, 


——————+ e eo 
Immigração hebraica pas 
ra a America do Sul 


Ln Rochele, 30 (U. P:) — Pelo 
“Reina del Pacifico”" — pertiram 
hoje com destino 4 America do 
Sul duzentos e cincoenta Izraelt- 
tas procedentes da,  Allemanha, 
Austria, Italia e Palestina. 


E 


Educação Physica do Exercito, 
Acompanhara & visita o Inspector 
do Ensino, que zaudava o general 
Quiroga, 

A's 11 horas; Visita & Escola 
Naval, Acompanhar o director 
da Escola Naval, 

As 17,90 horas: Almoço; na 
Escola Naval. Saudação pelo m!- 
nistro da Marinha, y 

A! tarde — Livre, EA 

A! noite (1º uniforme). 

Vs 9 horas; Fanqueta oMerê- 
e » pelo general Quiroga no Co- 
pacabana Palace, 

wa 
DIA 10 = 
Fela manhã, PN 

A's 8 horas: Partida para Bella 
Horizonte, acompanhado pelo ins- 
pector do 39º Grupo do Regibes 
N'Ilares, 

Da 10:a 14 -— Visltaa a viagens 
a Snas e São Paulo, passando 
“ad Juiz de Fóra, Poços de Cal- 
to, 

1 Dia 1h — Tnrlida de Eantez 
“para Búcnos Alres, 





PARISIENSE — O ultimo 
Gangster — Parnell, o rei sem 
corõa. 

PATHE! — Amor em dupll- 
cata — Folin:á Bordo, 

SÃO JOSE! — Maridinho de 
Luxo — D, F. B, — Mesqui- 
tinha — Maria Amaro. 


NOS BAIRROS: 

HADDOCK LOBO — Um 
| Paiz sem musica — Intrigas 
Ide Alta Roda. 

IPANEMA — A Princeza e 
o Galã — Bulldog Drummond 
reapparece, 

MASCOTTE — Cêo Rou- 
bado — A Cadeira nº 13 — 
Popeye. 

NACIONAL — Vingança 
de Tarzan — Entre Ladrões. 

PARIS — 8.º Esposa de Bar- 
ba Azul — Madame X. 

PIRAJA! — faban 
Zarah Leander, 

POPULAR — Os Mysterios 
de Paris — Silencio que con- 
demna — Entre Ladrocs. 

VARIETE' — Céo Roubado 
— Popeye. 

THEATROS 
- CARLOS GOMES — Cia. 
Alda Garrido — Diamante ne- 
igro. 


- GLORIA — Cia. Raul Rou- 
lien — Malibu". 

RECREIO — Cia. Theatro 
Lisbôa — A Loja do Povo” 


— — 


nm 
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